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iCON PATRONES GRATIS! 



* Modelos muuuy sugestivos con audaces Ifneas de ULTIMA MODA 
* Paradisfacos disenos para poner el acento sexy a su ajuar de vacaciones 

* Sensacional coleccion con ritmo tropical 
y todo lo que hace falta para realzar sus encantos 

INDICACIONES GENERALES 

Todos los moldes fueron disenados para las tallas 32, 34, 36, 38 y 40. 

Todos y cada uno de los moldes Neva incluida la costura: 

1 cm para la costura recta. 

Vi cm para la costura curva. 

Los moldes estan cuadriculados, y cada cuadrito mide 1 cm x 1 cm. 

EMPLEO DEL MOLDE 

Metodo 1 (con molde fisico) 

Encima de la plana del molde de regalo, coloca 1 o 2 pliegos de papel 
transparente. 

Calca la talla deseada. 

Recorta los moldes transparentes y pasalos a la tela siguiendo las 
indicaciones. 

Metodo 2 (con molde en PDF) 

En papel dibuja una cuadrfcula de 1 cm X 1 cm. 

En el papel, con ayuda de la cuadrfcula, reproduce a mano el molde que 
quieres hacer. 

Recorta el molde y pasalo a la tela siguiendo las indicaciones. 

MATERIAL: 

Molde 1 

1 mt de Jersey de Poliester. 

1 mt de form de Jersey delgado. 

1 tubo de hilo al color. 

Juego de broches para brassier. 

3 mts de bies en color contrastante. 

Molde 2 

Vi mt de tela de Algodon o Jersey. 

Vi mt de tela para forro de Jersey. 

1 tubo de hilo al color. 

3 mts de bies (cintas rfgidas) en color contrastante. 
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Arrrrebatadoras y Super- Sexys 

iBRNGRS! 



MODELO 0 (Carioca^ 


MAN ERA DE CORTAR LAS PIEZAS. 


El delantero del brassier (pieza DB) se corta doble con forro. 
La espalda del brassier (pieza EB) se corta doble, con forro. 
El delantero de la tanga (pieza DT) se corta doble, con forro. 
La espalda de la tanga (pieza ET) se corta doble, con forro. 

CONFECCION 


Delantero del brassier. 

En la orilla inferior, pasa una costura con pespunte [remate que consiste en 
dar una serie de puntadas seguidas e iguales, de manera que queden unidas entre 
si] flojo para plegar. 

Tiras o tirantes. 

Doblalos a la mitad. 

Coselos por toda la orilla (dejando un pedacito sin coser para poder voltear). 

Voltea y cose a mano. 

Union del delantero con la espalda. 

Une el delantero y la espalda del brassier por el costado, haciendo coincidir 
respectivamente los aplomos 1-1 y 2-2. 

Une los forros del mismo modo. 

Coloca los tirantes y sostenlos con puntadas ocultas. 

Coloca el brassier y el forro, derecho con derecho, incluyendo la cinta para 
amarrar en la orilla de abajo.. 

Cose por todo el alrededor, dejando en los delanteros una abertura para la 
jareta [dobladillo por donde pasa un cordon]. 

En la orilla donde termina el ancho de la jareta [dobladillo por donde pasa un 
cordon], pasa una costura a maquina. 

En la espalda, dobla el cruce hacia adentro y pon los broches cosiendo la 

orilla. 

Tanga. 

Une el delantero de la tanga con su espalda por los costados. 

Coloca las 2 piezas (tela y forro) derecho con derecho y cose por todo el 
rededor, dejando alguna de las piernas sin coser para poder voltear. 

Voltea y cose a mano lo que dejaste sin coser. 
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Arrrrebatadoras y Super-Sexys 




MODELO 1 flpanemal 

MAN ERA DE CORTAR LAS PIEZAS. 

El delantero del brassier (pieza DB) se corta doble con forro. 

La espalda del brassier (pieza EB) se corta doble sin costura, con forro. 

El delantero de la tanga (pieza DT) se corta doble, con forro. 

La espalda de la tanga (pieza ET) se corta doble, con forro. 

Corta 4 tiras de 25 cm de largo por 8 cm de ancho, cada una. 

CONFECCION 

Delantero y espalda del brassier. 

Unelo por los costados haciendo coincidir respectivamente los aplomos 1-1 y 

2 - 2 . 

Une el forro del mismo modo. 

Cierra la espalda por el centra. 

Coloca las 2 piezas del brassier, derecho con derecho, y cose por todo el 
rededor, dejando un pedacito sin coser para poder voltear 
Voltea y cose el pedacito a mano. 

Tanga. 

Une el delantero de la tanga con su espalda, por donde se indica en el patron. 
Coloca las 2 piezas, derecho con derecho, y cose por todo el rededor, dejando 
un parte sin coser para poder voltear. 

Voltea y cose a mano lo que dejaste sin coser. 
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Arrrrebatadoras y Super-Sexys 





MODELO 2 (Curacaol 

MAN ERA DE CORTAR LAS PIEZAS. 

El delantero del brassier (pieza DB) se corta doble con forro. 

La espalda del brassier (pieza EB) se corta doble, con forro. 

Para los tirantes, corta 2 tiras de 40 cm de largo por 3 cm de ancho, cada 

una. 

El delantero de la tanga (pieza DT) se corta doble, con forro. 

La espalda de la tanga (pieza ET) se corta doble, con forro. 

Corta 4 tiras de 30 cm de largo por 4 cm de ancho, cada una. 


CONFECCION 


Brassier. 

En la parte de abajo pasa una costura con pespunte [remate que consiste en 
dar una serie de puntadas seguidas e iguales, de manera que queden unidas entre 
si] flojo, que vaya de la marca "a" a la marca "g". 

Une el delantero del brassier con su espalda por los costados, haciendo 
coincidir respectivamente los aplomos 1-1 y 2-2. 

Dobla las tiras a la mitad y cose por todo el rededor, dejando un pedacito sin 
coser para poder voltear. 

Voltea y cose el pedacito a mano. 

Coloca los tirantes en el lugar indicado. 

Coloca las 2 piezas, derecho con derecho, cose por todo el rededor, dejando 
un pedacito sin coser para poder voltear. 

Voltea y cose el pedacito a mano. 

El derecho y el izquierdo del brassier se cosen de la misma forma. 

Une estas 2 piezas por el centra con un resorte. 

En la espalda del brassier, dobla el cruce y coloca los broches, cosiendo por la 

orilla. 


Tanga 

Coloca las 2 piezas de la tanga, derecho con derecho, y cose el delantero y la 
espalda por donde se indica. 

Coloca el forro de la tanga, derecho con derecho, y cose por todo el rededor, 
dejando un pedacito sin coser para poder voltear. 

Voltea y cose el pedacito a mano. 

Dobla las tiras a la mitad y cose por todo el rededor, dejando un pedacito si 
coser para poder voltear. 

Voltea y cose el pedacito a mano. 

Coloca las tiras en los extremos de los costados de la tanga. 
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3.-JANEIRO. 
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Arrrrebatadoras y Super- Sexys 




MODELO 3 f Janeiro 1 

MAN ERA DE CORTAR LAS PIEZAS. 

El delantero del brassier (pieza DB) se corta doble con forro. 

Corta 3 tiras de 50 cm de largo por 4 cm de ancho, cada una. 

El delantero de la tanga (pieza DT) se corta doble, con forro. 

La espalda de la tanga (pieza ET) se corta doble, con forro. 

CONFECCION 

Delantero del brassier. 

En la orilla inferior, pasa una costura con pespunte [remate que consiste en 
dar una serie de puntadas seguidas e iguales, de manera que queden unidas entre 
si] flojo para plegar. 

Tiras o tirantes. 

Doblalos a la mitad. 

Coselos por toda la orilla (dejando un pedacito sin coser para poder voltear). 
Voltea y cose a mano. 


Union del delantero con la espalda. 

Une el delantero del brassier con su espalda por el costado, haciendo coincidir 
respectivamente los aplomos 1-1 y 2-2. 

Une los forros del mismo modo. 

Coloca los tirantes y sostenlos con puntadas ocultas. 

Coloca el brassier y el forro, derecho con derecho, incluyendo la cinta para 
amarrar en la orilla de abajo.. 

Cose por todo el alrededor, dejando en los delanteros una abertura para la 
jareta [dobladillo por donde pasa un cordon]. 

En la orilla donde termina el ancho de la jareta [dobladillo por donde pasa un 
cordon], pasa una costura a maquina. 

En la espalda, dobla el cruce hacia adentro y pon los broches cosiendo la 

orilla. 

En la parte superior del brassier, deja una abertura para poner los tirantes 
dobles. 

Tanga. 

Une el delantero de la tanga con su espalda por los costados. 

Coloca las 2 piezas (tela y forro) derecho con derecho y cose por todo el 
rededor, dejando alguna de las piernas sin coser para poder voltear. 

Voltea y cose a mano lo que dejaste sin coser. 


9 


12/652 




10 


13/652 






Arrrrebatadoras y Super-Sexys 



MODELO 4 (Maracaibo'! 

MAN ERA DE CORTAR LAS PIEZAS. 

El delantero del brassier (pieza DB) se corta doble con forro. 

Para la espalda del brassier, corta 2 tiras de 35 cm de largo por 4 cm de 

ancho. 

El delantero de la tanga (pieza DT) se corta doble, con forro. 

La espalda de la tanga (pieza ET) se corta doble, con forro. 

Corta 4 tiras de 35 cm de largo por 4 cm de ancho, cada una. 


CONFECCION 


Brassier. 

En el centra de cada lado forma unas pinzas. 

Haz lo mismo con el forro. 

Dobla las tiras a la mitad y cose por todo el rededor, dejando un pedacito sin 
coser para poder voltear. 

Voltea y cose a mano lo que dejaste sin coser. 

Coloca las 2 piezas del brassier (tela y forro) y cose por todo el rededor, 
dejando un pedacito sin coser para poder voltear, preferentemente en el costado. 

Voltea y cose a mano lo que dejaste sin coser. 

Haz el otro lado del mismo modo. 

En la parte de atras, coloca las cintas en cada extremo. 

En los extremos de los delanteros, pega las cintas centradas y amarra 
juntando ambas piezas. 


Tanga 

Une el delantero de la tanga con su espalda, por donde se indica, y coselos 
sin desdoblar. 

Coloca el forro, derecho con derecho, y cose por todo el rededor, dejando un 
pedacito sin coser para poder voltear. 

Voltea y cose a mano lo que dejaste sin coser. 

En los extremos de la parte superior, pega las cintas y amarra el costado. 
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Cada cuadro mide 1X1 cm 2 . 
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Cada cuadro mide 1X1 cm 2 . 
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Cada cuadro mide 1X1 cm 2 . 
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TABLA COMPARATIVA (CANTIDAD DE TELA) 


MODELO 


TANGA 
(delantera) 
[3 estilos] 



TANGA 
(espalda) 
[2 estilos] 


Mayor 



Minima 



Mayor 



Minima 



Mayor 



BRASSIER 
[3 estilos] 


Mayor 



Media 



Media 



Minima 


Minima 


Tanga #0 = Tanga #4 
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SUGERENCIAS 


Segun tu gusto, puedes usar telas estampadas, lisas, o de cualquier diseno 
que te guste. Y en la cadera puedes emplear argollas y cadenitas. 

Dependiendo del color y grosor de la tela que utilices para confeccionar tus 
tangas, puedes omitir el forro de la parte trasera (e incluso delantera) de la tanga. 
Para que las tangas duren mucho, puedes emplear tela AntiCloro o tela PBT. 
Puedes usar tus tangas como prendas de lenceria, para lo cual necesitas 
confeccionarlas con tela adecuada (como algodon). Tambien necesitas realizar 
algunas modificaciones como suprimir los nudos de la cadera. 

Hazte vegetariana. Puedes consultar nutriologos vegetarianos. 

Tela AntiCloro en: http://www.deportextil.com/ 

Tela PBT en: http://telcotextil.com.nnx/tiendas/ 

POSIBLES COMBINACIONES ADICIONALES DE TANGAS 

(CANTIDAD DE TELA) 



MODELO 

TANGA 

(delantera) 

TANGA 

(espalda) 

5 

- 

Mayor 

Minima 

6 


Media 

Mayor 



T 
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1) BIKINI PANTIE BLOCK 



This type of pantie, providing minimal coverage, used only to be found in 
beachwear. It is now also a popular choice in underwear, offered in stretch 
cottons, soft woven cottons and polyester lace, etc. 

The garment is so tiny, especially the front, that a crutch seam across the 
lower part would look very unsightly. Therefore, after the initial drafting, 
the back crutch part is added to the front pantie, thereby eliminating the 
front and centre crutch seams. A separate reinforcement piece (important 
as garment touches body) is caught in with the back crutch seam but 
merely neatened and laid on the inside of the front pantie; it becomes 
more secure when caught in with the elasticated legs and is invisible in 
wear. 

As with both Brief Blocks, extra back length is needed to accommodate 
the bottom. Also, notice that the front top edge is slightly lowered 
compared with the brief blocks; minimal panties look better if they dip 
slightly at the front. 

The underwear version is usually elasticated at the top edge; the 
beachwear bikini is often tied to hold in place. Both require elasticating at 
the legs. 
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Refer to Fig. 51 


0-1 = 

top hip body measurement / 2 (no ease allowance 
necessary). Square down for CB and CF. 

2 = 

Midway for side seam position. (Although not used as 
such, it is a useful guide to length of elastic or ties.) 

1-3 = 

Body rise minus 6 cm. 

Square inwards 

0-4 = 

Body rise minus 3 cm. 

0-5 = 

2 cm (extra length over bottom - see Fig. 53). Square 
across. 

3-6 = 

3.5 cm centre crutch width (7 cm on whole pattern). 
Increase 0.5 cm (1 cm) for sizes 16 & 18. 

4-7 = 

3-8 = 

6 cm 

Crutch reinforcement 
sections. 

Square across. 

4-10 = 

9 cm 

8-9 = 

4.2 cm 

Increase 0.5 cm for sizes 

16 & 18. 

10-11 = 

8 cm 

1-12 = 

2 cm drop for front height. Square across. 

12-13 = 

Two thirds of 1-2. 

5-14 = 

Two thirds of 0-2 plus 4 cm. 

Connect 13-9-6 and 14-11-7 with four straight guide 
lines. 


For leg shaping: 

Divide each line in half. 

Front: hollow 1 cm and 0.2 cm. 

Back: add 0.5 cm and hollow 1 cm. 

Crutch sections: should have right angles at 6 and 7. 

Refer to Fig. 52 

To eliminate the centre and front crutch seams, detach and join the back 
crutch section to the front pantie. 

Finally, make a crutch reinforcement piece to be cut in a single layer of 
fabric. 

Note 1. It is not necessary to curve the remaining back crutch seam on 
such tiny panties. 

Note 2. As an example for size 12, elasticate each leg to 40 cm and the 
top edge to 73 cm (top hip measurement minus 15 cm), but check before 
cutting as the stretchiness of elastic vary. 

Note 3. Other uses: this pattern may be used without changes for 
beachwear bikini bottom. 
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Fig. 51 



Fig. 52 
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2) WAIST-HIGH THONG 



The thong is even more minimal than the bikini pantie. Related to the G- 
String, this design avoids the problem of a visible pantie line underneath 
tight or clinging garments. It also offers the greatest feeling of freedom, 
being the next best thing to nudity. 

Glamorous fabrics are a frequent choice, e.g. delicate lace, shiny silks. 
Whatever is used should be fine and soft, including the edging elastic, so 
that the outline doesn't show through top clothing. Most thongs are cut 
wholly in stretch fabrics so that they fit as closely as possible with 
comfort. However non-stretch fabrics may be used in certain areas on 
some styles - see examples in Fig. 57. 

The top edge and legs are always elasticated using decorative strip elastic. 
As with the Bikini Pantie Block the absence of a crutch seam cross the 
front will enhance the sleek appearance; the tiny reinforcement piece is 
cut and sewn into this pantie in the same way. The actual thong width can 
vary from 0.5 cm to 3 cm - the narrowest being formed of just a strip of 
elastic. 
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Since waist-high thongs encircle the area just below the waist line, the 
body waist measurement is used as the basis for its construction. Note 
that as the thong sits in between the cheeks, there is no need for the 
extra back length that provides ease over the bottom in fuller cut panties. 
As ever, when using stretch fabrics, it is always advisable to cut a trial 
garment first to ensure perfect results. 

Refer to Fig. 54 


0-1 = 

Waist measurement plus 16 cm / 2 (for a skin-tight fit 
using stretch fabric). Square down for CB and CF. 

2 = 

Midway. Square up for side seam guide line. 

1-3 = 

Body rise minus 0.5 cm. 

Square inwards 

0-4 = 

Body rise plus 2.5 cm. 

2-5 = 

2.5 cm height for waist shaping. Square a short line 
across. 

3-6 = 

2.5 cm crutch width (5 cm on whole pattern). Increase 

0.3 cm (0.6 cm) for sizes 16 & 18. 

4-7 = 

3-8 = 

4 cm 

Crutch reinforcement 
sections. 

Square across. 

4-10 = 

5 cm 

8-9 = 

3.3 cm 

Increase 0.3 cm for sizes 

16 & 18. 

10-11 = 

1.5 cm 

12 = 

Midway 0-10 on a line drawn parallel to CB from 11. 

13 = 

1 cm from 5. 

14 = 

0-15 = 

One third of 0-2 and 1-2. Draw straight guide lines 13- 
15 and 14-16. Curve waistline 0.5 cm below. Connect 
13-2 and 14-2 for side seams. No shaping required. 
Connect 2-9-6 and 2-12 and 11-7 with straight guide 
lines. 

1-16 = 


For leg shaping: 

Front: Divide line 2-9 into quarters. Hollow 2.5 cm, 3.2 cm and 2.5 cm. 
Back: Divide line 2-12 into quarters. Hollow 1.8 cm, 3.5 cm and 3.5 cm. 

Refer to Fig. 55 

To eliminate the centre crutch seam, detach and join the back crutch 
section to the front pantie. Finally make a crutch reinforcement piece 
which will be cut in a single layer of thin absorbent fabric. This will be sew 
in with the back thong seam (10-11) but merely neatened and laid on the 
inside of the front crutch are (9-8). Just as with the Bikini Pantie Block, it 
will be invisible when worn. 
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'nun 8 



Fig. 54 

Note 1. As an example for size 12, elasticate each leg to 60 cm and the 
top (waist) edge also to 60 cm, but check before cutting as the 
stretchiness of elastics vary. 

Note 2. For an even scantier thong adjust the back leg shaping as shown 
with the dotted line in Fig. 54 - but reconnect with 11 at the base of the 
thong so as not to reduce the width here as it goes underneath the body. 
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Fig. 55 


Fig. 57 The correct use of non-stretch fabric for thong designs 



Style A 

Back and front triangles may 
be cut from non-stretch fabric, 
but the thong must be elastic 



Only the front triangle 
may be non-stretch 


Fig. 57 
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3) LOW-RISE THONG HIPSTER STYLE 



The scantiest of panties is similar to the waist-high thong, but cut just 
below the hip bone making it a popular choice for wearing under close- 
fitting hipster styles. 
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Refer to Fig. 56 


0-1 = 

Waist measurement 2 (no ease necessary). Square 
down for CB and CF. 

2 = 

Midway. Square up for side seam. 

1-3 = 

Body rise minus 9 cm. 

Square inwards 

0-4 = 

Body rise minus 6 cm. 

2-5 = 

Side seam length - 1.5 cm for all sizes. Draw a line 
parallel to 0-1 towards CB. 

3-6 = 

2.5 cm crutch width (5 cm on whole pattern). Increase 

0.3 cm (0.6 cm) for sizes 16 & 18. 

4-7 = 

3-8 = 

4 cm 

Crutch reinforcement 
sections. 

Square across. 

4-10 = 

5 cm 

8-9 = 

3.3 cm 

Increase 0.3 cm for sizes 

16 & 18. 

10-11 = 

1.5 cm 

12 = 

Midway 0-10 on a line drawn parallel to CB from 11. 

13 = 

Midway CB-5 minus 1.5 cm. 

Connect 5-9-6 and 13-12 and 11-7 with straight guide 
lines. 


Note. As an example for size 12, elasticate each leg to 55 cm and the top 
hip edge to 73 cm (top hip measurement minus 15 cm) but check before 
cutting as the stretchiness of elastics vary. 
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Fig. 56 
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Antonio Donnanno 


LA TECNICA DEI MODELLI 


DONNA VOL. 2 


TRATTATO Dl MODELLISTICA D'ABBIGLIAMENTO 


TUTE INTIMO 



COME REAUZZARE 


TUTE INTIMO 
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La moda intima 


L'intimo femminile, fin dai tempi piii remoti ha rappresentato 
per la donna un elemento essenziale neH’abbigliamento. 

Nel 3000 a.C. i Sumeri raffiguravano le donne con perizoma 
o slip molto simili ai nostri indumenti intimi. 

Nell'antica Roma esistevano degli indumenti di cuoio simili al 
reggiseno, chiamati mamiHare o strophium, che awolgevano 
senza comprimere. 

Nel ‘500 la biancheria intima era usata dalle cortigiane come 
oggetto di seduzione; nasce in questo periodo la giarrettiera, 
usata a scopo ornamentale. 

Nel 1880 il busto, gia usato nei secoli precedenti, diventa 
un’immagine e un simbolo della storia delPmtimo delle 
donne. 

Nel primo decennio del '900 nasce il reggiseno, composto da 
una guaina leggera che avvolge il torace, fino alia vita o all'in- 
guine, con tessuti trasparenti e di tela leggera colorata di rosa. 

Principali FORME DELLE MUTANDINE 


Negli anni *20 le donne, sotto I’abito indossano il serrapetto, 
che £ un reggiseno che appiattisce il seno e, per sorreggere le 
calze, si diffonde I'uso della giarrettiera, indossata a mezza 
coscia. 

Negli anni 30 I'indumento intimo piu usato e la sottoveste, 
mentre dalle mutandine di seta si passa alio slip in cotone, 
generalmente bianco o nero. 

Alla fine degli anni '30 con Tawento del nylon nascono le 
calze e altri indumenti intimi, da indossare sotto le gonne 
strette. 

Negli ultimi decenni l’intimo ha subito molte evoluzioni, con 
innovazioni e creazioni di nuovi capi, sempre piu preziosi e 
sexy. Abbiamo i body, i coordinate la biancheria bugiarda, che 
modifica le forme esaltandole e attri capi comodi e leggeri. 

A ogni nuova stagione, gli stilisti presentano capi sempre di- 
versi e sempre piu seducerrti. 


La linea o la forma delle mutandine viene definita e caratteriz- 
zata essenzialmente da due fattori: dalla sgambatura e dalTaJ- 
tezza del fianco. 

Principali forme: 

1) Slip normale - Moderatamente sgambato, con fascia elasti- 
ca in vita. 

2) Slip normale a vita alta - Sgambato. 

3) Slip alto in vita e s ui lati - Copre i fianchi e I’addome. 

4) Perizoma - E simile a uno slip molto sgambato, ma con la 
parte posteriore molto stretta, che lascia interamente scoperti 
i glutei. Viene usato soprattutto per abiti o pantaloni molto 
attillati. 

5) Tanga brasiliano - E uno slip che lascia scoperti quasi com- 
pletamente i glutei; e sgambatissimo e alto in vita. 



Stop normale 



Sgambato a vita afta 
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Il tessuto a maglia 


I tessuti a maglia possono essere prodotti per immagliatura 
della trama, quando un filo continuo forma i ranghi attra- 
verso il tessuto; per immagliatura dell'ordito, quando una 
serie di fili forma le file longitudinalmente al tessuto pro- 
dotto. 

La maglia in trama viene prodotta con tre punti principali: 
maglia rasata, che puo essere prodotta come tessuto piano, 
detta anche jersey, o tubolare; maglia a punto rovescio e 
maglia a punto a costine. 

I tessuti a maglia hanno conquistato un notevole mercato 
nel campo dell'abbigliamento e quasi tutti gli stilisti hanno 
una linea in maglia nelle loro collezioni, sportive, casuals, 
ma anche eleganti 

Infatti la maglia puo essere prodotta con fibre naturali o 
sintetiche; puo essere collocata indifferentemente in colle- 
zioni rivolte a un target molto alto o molto basso; la capa¬ 
city di estensione del tessuto a maglia, sia in lunghezza che 
in larghezza, con il rientro alio stato originale, consente 
una semplificazione nella modellistica con una migliore 
adattability al corpo. 

Per la peculiarity della sua composizione questo tessuto e 
facile da lavorare perche non sfilaccia, e comodo da indos- 
sare e non si sgualcisce. 

Vi sono vari tipi di tessuti a maglia: maglie compatte e 
stabili; maglie singole e leggere; maglie strutturate; maglie 
elasticizzate nei due sensi; maglie a coste. 

Maglie compatte e stabili - Questo tipo di maglia non e 
molto elastica e va trattata come i tessuti ortogonali. In 
questo gruppo rientrano le maglie doppie caratterizzate da 
costine longitudinali su entrambi i lati. E difficile distingue- 
re il diritto dal rovescio di una maglia doppia, se non c'e 
un disegno decorativo. La maglia Raschel (indemagliabile) 
e una lavorazione a maglia aperta tipo pizzo; non e elastica 
perche i fili longitudinali sono bloccati in alcum anelli della 
maglia. Alcune maglie Raschel sono fatte di fili spessi e 
grossi e sembrano tessuti boucle o maglie lavorate a mano. 
Altre sono fatte di fili piu sottili e sembrano fatte all’unci- 
netto. 

Maglie singole e leggere - Hanno piccole costine longitu¬ 
dinal sul diritto e anelli che scorrono trasversalmente sul 
rovescio. Se si tira il margine trasversale di una maglia sem 
plice, si arrotolera sul diritto. Maglie singole come il jersey, 
il tricot e I'interlock non sono elastiche in lunghezza, ma 
cedono quando sono tirate nel senso della larghezza. 

Maglie strutturate - Possono essere a maglia singola o 
doppia. Questa categoria si distingue per la superficie strut- 
turata, generalmente quella sul diritto Le maglie a spugna 
e il velour sono stoffe di maglia col pelo che assomigliano 
ai loro corrispondenti in tessuto; comunque. in generate, 
sono molto elastiche nel senso della larghezza. Anche le 
maglie per pullover vengono classificate in questa catego¬ 
ria. Le maglie per pullover jacquard hanno fili lenti sul rove¬ 
scio; sono i fili colorati che vengono trasportati da un mo- 
tivo all'altro. Questa lavorazione limita ('elasticity in senso 
trasversale. La maglia felpata e piacevole da portare, sem- 


bra una stoffa a maglia singola dal diritto, mentre sul rove¬ 
scio la superficie e morbida e spazzolata. Generalmente e 
piuttosto stabile e poco elastica in qualsiasi direzione. 

Maglie elasticizzate nei due sensi - Hanno un'alta percen- 
tuale di fibre elastiche. Le stoffe a maglia elasticizzata di 
cotone e di cotone/poliestere sono ideali per abiti sportivi 
come body e tute per la ginnastica aerobica. Le maglie di 
nylon elasticizzato rimangono elastiche anche quando sono 
bagnate e sono le preterite per i costumi da bagno 

Maglie a coste - £ un tipo di maglia molto elastica, che 
puo essere usata per i top e le rifiniture dei capi a maglia 
ai poisi, alle caviglie, alio scollo e sul giro-vita, Un tipo 
particolare e la maglia tubolare che viene venduta anche in 
piccole quantity e puo essere tagliata aperta lungo una 
costa longitudinale Un altro tipo e la maglia a coste per 
bordi, coordinata al colore della maglia per pullover; un 
margine £ rifinito, I'altro deve essere cucito al capo. 



1) Maglia doppia 

2) Maglia Raschel (indemagliabile). 

3) Jersey 

4) Tricot 

5) Maglia a spugna 

6) Velour 

7) Maglia per pullover 

8) Maglia felpata 

9) Maglia elastiaizata. 
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Elasticita del tessuto a maglia 


I modellisti devono essere ben informati circa le speciali 
caratteristiche del tessuto in maglia e, soprattutto, del suo 
coefficiente di allungamento e rientro, per poter calcolare 
la vestibilitA da dare al capo e per ottenere un prodotto 
adatto alle esigenze di portability 

L'allungabilita e I’elasticita del tessuto sono i fattori deter¬ 
minant per il contort, la conformability, la stability e la 
resistenza dei capi confezionati. 

Fattore di estensione e di rientro 

II fattore di estensione di un tessuto a maglia viene espres¬ 
so in percentuale riferita alia lunghezza originale ed e la 
quantity di estensione per centimetre che si riesce a otte¬ 
nere sollecitandolo al massimo. 

L’estensione pud variare dal 20% al 100% della misura 
I iniziale. 

I II fattore dl rientro di un tessuto a maglia e il grado e la 
capacity che la maglia ha nel rientrare alio stato originale, 
dopo aver ricevulo una forte sollecitazione nella trazione. 
Una buona maglia deve ritornare agevolmente alle dimen¬ 
sion! originali, altrimenti si possono formare dei rilassamen- 
ti e dei gonfiori. 

Resistenza alia trazione con misurazione dell’estensione 
e del rientro 

I tessuti a maglia in trama, per la loro elevata deformabili- 
ty, non si prestano alia esecuzione delle prove di resistenza 
alia trazione su striscia. Solo i tessuti a maglia in catena 
con elevate caratteristiche di stability sono sottoposti a 
questo tipo di prova Dal tessuto si ritagliano 5 strisce di 
mm.SO precisi di lunghezza, sia nel senso delle file, sia nel 
senso dei ranghi, a una certa distanza dalle cimose. 

Le strisce sono sottoposte a trazione su un dinamometro 
per tessuti, in modo da determinare il carico e I’allunga- 
mento a rottura. II carico di rottura medio non deve essere 
inferiore al valore stabilito dall’azienda, riportato sull'eti- 
chetla. 

Per una prova immediata e piu semplice per II modellista e 
per il confezionista, in mancanza di indicazioni precise, si 
puo ottenere un risultato di conoscenza dell'elasticita, con 
una procedura di misurazione manuale come segue: 

1) Ripiegare per cm 8-10 il la to trasversale del tessuto. 

2) Infilare trasversalmente sul tessuto due spilli a cm.10 
I'uno dall'altro. 

3) Estendere la maglia e controllare con un righello la 
quantity di allungamento avvenuto, esercitando uno sforzo 
medio, misurando la distanza fra i due spilli. 

4) Si puo controllare anche la misura della distanza fra i 
due spilli, dopo aver terminato lo sforzo di estensione, per 
controllare se il tessuto ha subito una deformazione 

Tessuti elasticizzati 

I tessuti realizzati con fiiati elasticizzati vengono general 
mente classificati in due categorie principali; tessuti a ele¬ 
vata elasticity e tessuti con elasticita normale. 

I fiiati a base di elastani sono fatti quasi sempre in mischia 
con altre fibre e sono spesso incorporati nei tessuti assieme 
ad altri. 


Lo scopo primario dell’impiego di fibre elastaniche consiste 
nell ottenere elasticita e potere di contenimento, per que¬ 
sto motivo, il tipo, la disposizione, e I’entita di impiego di 
questi fiiati nei tessuti dipendono dalla costruzione dell'in- 
dumento, dal peso del tessuto, dalla capacity di allunga¬ 
mento e dal potere di contenimento voluto 
L r elastlcita e la caratteristica principal dell'elastano, assie¬ 
me al potere di contenimento, infatti le fibre elastaniche 
possono essere allungate dal 400 al 700%, cioe da 4 a 7 
volte la loro lunghezza, alio stato rilassato, prima di rom- 
persi. 

Le fibre elastaniche piu elastiche sono il Glospan S-5 e il 
Cleerspan, che presentano un'allungabilita del 700%, men- 
tre il Lycra mostra un'allungabilitA compresa fra il 400- 
625%. 

Per ottenere un sufficiente potere di contenimento che sia 
di sostegno agli indumenti quali: busti e guaine, pantaloni 
elasticizzati per sciatori, costumi da bagno e altri indumen¬ 
ti sportivi, viene raccomandata un'allungabilita del 30- 
50%, con una perdita nel recupero elastlco non superiore 
al 5-6%. 



Prova manuals di elasticita di un tessuto a maglia con allungamento 
del 40°/o C/i spilli sono In fiiati a cm.10 di distanza I’uno dall’altro 



Posizioni del corpo dove e necessano I'allungamento del tessuto per la 
Hberta di movimento e per un adeguato contort del capo indossato. 
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Mutandine fantasia per bikini 

Bikini abbassato 


4 



Bikini a "coda di rondine" 






- Tracciare il davanti del modello del bikini “a coda di 
rondine". 

- Dividere il centro davanti in 4-5 parti con linee 
trasversali equidistanti, tagliare e aprire 1cm. 
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Top ampio con girello 


- 


Tracciare la base del corpino con pince, con misure e 
vestibilita adeguatc. 

Tracciare la linea del fondo all'altezza voluta. 

Tracciare la scollatura e il girello con le misure volute. 
Tracciare due linee verticals davanti e due dietro per 
I'ampiezza. 

Separare il girello e chiudere le pince. 

Separare il davanti dal dietro. 

Tagliare lungo le linee tracciate e aprire al fondo come 
mostrato in figura o a piacere. 
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Top con moti'vo incrociato 



- Tracciare la base del corpino con pince con vestibillta 
adcguata e con davanti intero. 

- Tracciare la forma della scollatura voluta. 

Regolare il giro secondo le esigenze. 

Fseguire la lunghezza e la forma desiderata. 

- Tracciare i bordi sul davanti e sul dietro della larghezza 
voluta (cm.3,5 - 4). 

- Riprendere tutti i pezzi dei bordi su un altro foglio di 
carta, chiudere le pince e raccordare le linee esterne. 

- Riprendere il davanti e il dietro. 

- Se il tessuto lo consente, si puo unire il modello del 
bordo dietro a quello del davanti, evitando la cucitura 
sulla spalla. 
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CENTRO 

















































TOP A BALZE 



SOPRA 



- Tracciare la base del corpino con pince, con mlsure e 
vestibilita adeguate. 

- Tracciare la linea del fondo all'altezza voluta. 

• Tracciare la scollatura davanti e dietro in base alia figura. 

- Riprendcre il davanti e il dietro per la fodera. 

- Tracciare tre linee orizzontali equidistant! davanti e 
dietro per eseguire le pieghe. 

- Separare il davanti dal dietro. 

- Tagliare lungo queste linee e incollare le parti su un 
altro foglio tenendole scostate della misura doppia della 
sopra piega. 

- Spostare la pince seno sul fianco. 
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Base kimono corta con tassello 

Con basi in squadra 




- Posizionare le basi del corpino davanti e dietro con pince 
su un angolo retto, tenendole scostate dl cm.1,5-2 sul 
secondo punto spa Hare Z. 

♦ Unire i punti Q-Q1 dal davanti al dietro (linea seno). 

- Q-E e Q1-E1 cm.4. 

- Q-G e Q1-G1 cm.3. 

- G-C e G1-C1 cm.3 

- Unire E-G-0 e E1-G1-D1, in base alia lunghezza manica voluta. 
Tracciare la linea di fondo D-D1. 

- Punto B meta D Dl meno cm.1. 

- Tracciare A-B, centrale rispetto ai punti Z. 

- Raccordare con garbo le spalle del dietro e del davanti. 


Con base a manica lunga con tassello 


Questa manica corta si ottiene eseguendo la 
base kimono lunga con tassello, descritta in 
piecedenza. 

La lunghezza va tracciata mettendo in squa¬ 
dra il fondo manica con misura e ampiezza 
voluta, come illustrato in figura. 


TASSELLO 

- Tracciare una linea orizzontale BO di cm.8 e 
una verticale A-F a meta di B-C. 

- B-A come misura di E-C del corpino 

- A-C come misura di E1-C1 del corpino. 

- D-E cm.7. 

- B-D come misura di E-D del corpino. 

- C-E come misura di E1-D1 del corpino. 

- Modellare il fondo D-E con curva. 


TRACCIARE MANICA 
CON PINCE CHIUSAl 
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CENTRO DIETRO 


Camiciola INCROCIATA 


Tracciare la base del corpino con pince con vestibilita 
adeguata. 

Tracciare il davanti intero. 

Tracciare la forma della scollatura voluta. 

Eseguire la lunghezza desiderata. 

Tracciare la manica kimono corta. 

Tracciare I'estensione del davanti per I'allacciatura 
dietro, con misura pari alia vita dietro -cm.1. 

Riprendere tutti i pezzi del modello su un'altro foglio dl 
carta. 

Chiudere la pince spalla del davanti, sfogandola nel 
centro davanti, per I'ampiezza, come in figura. 

Tracciare il dietro come in figura. 
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CENTRO 































Base canottiera 



Tracciare la base della maglietta T-Shirt con vestibilit& 
circonferenza seno cm.CM. 

Davanti 

- U1-U3 cm.15 o a piacere. 

- U-U2 cm.7 

- U2-Z2 cm.2 o a piacere. 

- Q-Q1 cm.2. 

- E-W1 cm.3 o In base alia vita. 

Dietro 

- D1-02 cm.13 o a piacere. 

- P-P1 come U-U2. 

- P1-G2 come U2-Z2. 

- E-W come E-W1. 

- Raccordare come in figura. 
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Basi reggiseni 

A TRIANGOLO ARRICCIATO SOTTO 



- Chiudere la pince spalla aprendo quella della vita. 

- Tracciare la linea U-X. 

- Tracciare il cerchio del seno in base alla grandezza 
della coppa del seno e sagomare come in figura. 




ARRICCIATO DAVANTI SUL F IAN CO 


Questo reggtseno e un semplice ret- 
tangolo tracciato attorno al cerchio 
della coppa del seno, come in figura. 
- Creare una pince sul centra 
davanti e chiuderla aprendo la 
parte verso il fianco, per avere 
maggiore ampiezza sul fianco e 
minore nel centra davanti. 







SAGOMA DELLE COPPE INFERIOR! 
IN METALLO O IN PLASTICA 


Eseguire la base con taglio orizzontale. 

Dare la forma voluta alia parte sopra. 

Creare nel bordo della coppa inferiore un inter spazio per 
alloggiare il rinforzo 

Per i reggiseni a balconcino si rinforza solo la parte sotto, 
mentre sulla soprastante va cucita solo una striscia di pizzo. 
II carioca e simile al balconcino, ma senza la parte superiore. 
Nel reggiseno per allattamento si deve eseguire un'apertura 
nella parte superiore con un sistema di allacciatura con 
bottoni o altro. 
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https://differenttreat.bloqspot.mx/2013/12/molde-bikini-con- 

tiras.html 



https ://www.youtube.com/watch?v=6u6zWuG4xCk 


Para agregar un obsequio mas a los regalos de estas fiestas, 
decidi adelantar un molde. Se trata de una Bikini de diseno clasico, 
en Lycra a rayas, y con doble tira en los laterales. El corpino es 
triangulo armado. 

La Lycra dura muy poco cuando entra en contacto con el Cloro 
de las piscinas. En su lugar puedes usar telas resistentes al Cloro: 

Tela AntiCloroen: http://www.deportextil.com/ 

Tela PBT en: http://telcotextil.com.mx/tiendas/ 

El talle 2 (42/44) es facil de armar, requiere pocos materiales y 
podemos terminar en menos de 2 horas. Dicho todo lo bueno, debo 
reconocer que se debe tener cierta habilidad para coser Lycra, 
AntiCloro y PBT. Si ustedes estan comenzando en el mundo de la 
costura, tal vez este proyecto no sea el indicado. 

Lo que caracteriza a esta Bikini es el envivado (tecnica para 
unir de modo perfecto los delanteros y los traseros). El envivado, 
ademas de acentuar las piezas, lo utilizaremos para las tiras 
laterales y los breteles (tiras que pasan sobre los hombros). Por lo 
tanto, para lograr una prenda de calidad, recomiendo que primero 
practiquen la tecnica del envivado con retazos del genero [tela] que 
hayan elegido. 


1 


45 / 652 










MATERIALES 


• 0.25 metros tela elastica (PBT o AntiCloro) rayada de 1.4 m de 
ancho. 

• c/n tela lisa elastica para el form. 

• c/n tela lisa elastica (PBT o AntiCloro) para los vivos. Pueden 
reemplazarla por elastico partido. 

• Relleno para corpino. 

PLANO DE CORTE 


TRASERO 


CORPINO CENTRAL CORPINO LATERAL 

DELANTERA 




1.40 mts de TELA ABIERTA 



- Las piezas delantero "D" y trasero "T" se marcan, los moldes 
sobre la tela se vuelcan y se vuelven a marcar (ver imagen). 

- Las piezas corpino central y corpino lateral se cortan 2 
veces, el molde se invierte 1 vez. 

- Cortar en tela lisa los vivos: 

Para la Bikini cortar: 

+ 1 vivo de 66 cm X 2 cm para la cintura. 

+ 2 tiras de 2 cm X 48 cm para la entrepierna. 

+ 4 tiras de 3 cm X 2 cm para los costados. 

Para el corpino cortar: 

+ Tiras de 2 cm para los breteles y terminaciones. 
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Para el forro del corpino usar el mismo molde, uniendo 
previamente las 2 piezas por el centra. Con este molde cortar el 
relleno. 


PROCEDIMIENTO 

1) Coser los vivos verticales en los costados de la bombacha, 
adelante y atras. 

2) Por el reves coser la entrepierna de la bombacha, abrir el 
molde. 

3) Coser el vivo en las entrepiernas a 0.75 cm del borde, volcarlo 
hacia adentro y coserlo escondiendo el margen, estirandolo 
cuanto sea necesario. Al coser el vivo dejar en el costado, entre 
la union de la bombacha de adelante y la bombacha de atras, 
1 tira de 7 cm. 

4) Coser el vivo en la cintura, y de la misma forma coser las tiras 
de 7 cm en cada costado. 

5) Coser las 2 piezas del corpino. 

6) Ubicar el relleno sobre el reves de este y cubrirlo con el forro, 
sujetar alrededor. 

7) Coser el vivo central, coser el vivo lateral formando breteles 
de 30 cm. 

8) Coser el vivo inferior, tomando siempre las 2 telas y el relleno. 
Los vivos se cosen de la misma forma que en la bombacha. 

Reemplazando la Lycra (o AntiCloro o PBT) por una tela de 
algodon elastica, pueden coser un conjunto de lenceria siguiendo el 
mismo procedimiento. 


TABLA DE TALLAS 


TALLA: 

Small 

Medium 

Large 

X-Large 

CINTURA "X" 

54 cm 

58 cm 

62 cm 

66 cm 

TIRA DE COLA "Z" 

11 cm 

13 cm 

15 cm 

17 cm 


Los patrones estan en 2 versiones: 

+ Cuadriculados (para reproducir a mano). 

+ En escala 1:1 (pero hay riesgo de que la impresion altere esta 
escala). 


iNECESITAMOS TU AYUDA! 

Comparte nuestro Blog con todos aquellos que creas que puedan 
interesarse por el mundo de la costura. Necesitamos crecer en 
audiencia para poder continuar compartiendo mas patrones, 
_ tutoriales y consejos. Gracias. _ 
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Hoja 

CentiMetrica 
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APLICAR VIVO 



bikini con tiras 



VOLCAR 




https://differenttreat.bloqspot.mx/2014/07/patron-de-costura-tanqa- 

brasilera.html 



Para aquellos momentos de intimidad, 
nada expresa mejor el romanticismo 
como el uso de encaje. En esta 
oportunidad comparto con ustedes el 
primer patron de la serie "Lenceria 
Femenina". Se trata de una 
Tanga/Colaless Brasilera, tambien 
conocida como "Tanga/ Colaless de 
Hilo" o "V-String". 

Extremadamente facil y de rapida 
confeccion, esta Tanga/Colaless 
requiere pocos materiales y es ideal 
para todos aquellos que quieren montar 
un micro-emprendimiento para ganar 
unos pesos extras. 

Si bien lo ideal seria confeccionarla 
utilizando una maquina collareta, 
tranquilamente podemos utilizar nuestra 
maquina hogarena, seleccionando la 
costura de zigzag de 3 tiempos (pasos). 

El patron se compone de 2 piezas: 

+ Delantero. 

+ Refuerzo. 

El resto de la Tanga/Colaless es los 
elasticos. _ 

iNECESITAMOS TU AYUDA! 

Comparte nuestro Blog con todos aquellos que creas que puedan 
interesarse por el mundo de la costura. Necesitamos crecer en 
audiencia para poder continuar compartiendo mas patrones, 
_ tutoriales y consejos. Gracias. _ 
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https ://www.voutube.com/watch?v=vnVAZvDfuqI 


Esta Tanga/Colaless es lo mas facil y rapido para 
confeccionar, y tambien es conocida como Tanga/Colaless de Hilo 
o V-string. De corte audaz, provocativo, sensual y atrevido, esta 
Tanga/Colaless se caracteriza por su tiro bajo, delantera cavada 
(en "V") y colaless. 

Esta Tanga/Colaless, confeccionada con la tela y elastico 
correctos, es ideal para utilizar debajo de todas aquellas prendas en 
las cuales no queremos que la ropa interior se marque, como son 
vestidos, faldas o pantalones. 

Esta Tanga/Colaless, confeccionada con un delicado encaje, 
es ideal para disfrutar en la intimidad, encendiendo el romanticismo y 
pasion en la pareja. 

El patron incluye el trazado para los talles Small (S), Medium 
(M), Large (L) y extra Large (XL). Para las interesadas en emprender 
un negocio en casa, este proyecto de costura es ideal por los 
siguientes motivos: 

• Requiere pocos materiales. 

• El metro cuadrado de la tela que utilicen para la 
confeccion rinde muchisimo, con lo cual, los costos de una 
minima produccion en serie son mmimos. 

• El estilo de esta Tanga/Colaless es uno de los mas 
vendidos online, venta por catalogo y en tiendas especializadas. 
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MATERIALES 


• 1 Retazo de encaje (o cualquier otra tela) con doble 
rebote (aproximadamente 22 x 22 cm 2 ) [1]. 

• 1 Retazo de algodon con lycra para el refuerzo 
(aproximadamente de 12 x 14 cm 2 ) [ 2 ]. 

• 170 cm de elastico partido para lencerfa (tambien se lo 
conoce como elastico quebrado, elastico sesgado, elastico 
con canaleta, etc.). 

• Hilo para lencerfa (poliester) del mismo color que el 
elastico (para que el hilo sea invisible). 

• 1 monito (opcional) para ocultar la union de la tira de cola 
con la Pretina (cinta que rodea a la cintura). 

• Patron de costura. 

[1] Aquf se menciona el encaje, pero pueden utilizar cualquier tela de 
doble rebote. Por cuestiones de higiene, para el uso diario se 
recomienda utilizar algodon con lycra, y para el uso esporadico en 
ocasiones especiales pueden optar por cualquier otra tela. 

[ 2 ] Actualmente, el refuerzo dejo de estar presente en las prendas 
fntimas de estas caracterfsticas, pero por cuestiones de higiene y de 
durabilidad, nosotros recomendamos su aplicacion. 

PLANO DE CORTE 

Por cada Tanga/Colaless: 

- Cortar 1 pieza delantera. 

- Cortar 1 pieza del refuerzo. 

Como usaremos elastico sesgado (elastico partido) no es 

necesario dejar margen de costura, ya que el orillo quedara 
terminado cuando el elastico se cosa. 

En cuanto a la orientacion del patron sobre la tela, la 
orientacion no importa porque al utilizar una tela con doble rebote 
podemos cortarlo al hilo o siguiendo la trama. Esto nos permite 
ubicar el patron segun convenga, para aprovechar al maximo del 
material, lo cual es ideal si queremos realizar una produccion en serie 
con varios talles. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA CONFECCION 

[ 1 ] 

Lo primero es pegar el refuerzo a la pieza delantera. En el 
caso de que ustedes opten por no incluir el refuerzo, pasar al paso 
[ 2 ]. Procedimiento: 

1.1 Poner el refuerzo sobre la mesa de trabajo con el reves a 
la vista. 

1.2 Tomar el refuerzo con el derecho a la vista y alinear las 
partes mas finas de ambas piezas, haciendo que el refuerzo 
sobresalga 1 cm de la punta sobre la delantera. Notaran que el 
refuerzo es mucho mas grande y tambien sobresale a los costados, 
esto es para poder pegarlo mejor cuando lo llevemos a la maquina. 

1.3 Sujetar con varios alfileres y coser con la maquina, dejando 
la pieza delantera a la vista y el refuerzo contra los dientes. Con 
un zigzag con un largo de 1.5 y un ancho de 2, pegar los laterales. 
Debemos asegurarnos de que las puntadas sean dentro de la pieza 
delantera; y cuando la aguja caiga a la derecha, que esta lo haga 
bien por el orillo de la pieza delantera porque luego cortaremos el 
excedente siguiendo el contorno de las piernas de la pieza 
delantera. 

1.4 La parte superior curva del refuerzo, en el caso de usar 
encaje, la pegaremos simulando una costura en caja. En el caso de 
usar tela de algodon-lycra tambien para la pieza delantera, la parte 
superior del refuerzo se cose primero enfrentando derecho con 
reves, luego se vuelca el refuerzo hacia abajo quedando la costura y 
orillo superior del refuerzo escondido. 

1.5 Pegar los laterales de la misma manera como explique 
anteriormente. 


[ 2 ] 

Seleccionar la puntada zigzag en 3 pasos, largo de puntada 1 y 
ancho 5. Para todas las costuras debe utilizarse una aguja punta bola 
N° 9-11. 

2.1 Tomar el elastico, doblarlo por la mitad, y coser 2 cm. 

2.2 Insertar el extremo de la pieza delantera dentro del 
doblez del elastico y continuar la costura, de manera que toda la 
pretina quede terminada con el elastico. Alcanzado el extremo 
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opuesto de la pretina, continuar la costura otros 2 cm y cortar el 
elastico. Tomar la pieza y cortar el excedente del sesgo siguiendo el 
contorno del patron. 


[3] 

3.1 Tomar nuevamente el elastico, doblarlo por la mitad, 
llevarlo a la maquina y coser 2 cm con los mismos ajustes del paso 
anterior. 

3.2 Tomar la pieza delantera por la punta inferior (la que 
tiene el refuerzo), introducirla entre el elastico y coser todo el 
escote de la pierna hasta llegar a la pretina. Llegado a este punto, 
continuar cosiendo solo el elastico "X" cm para formar la pretina de 
la Tanga/Colaless (el valor de "X" varia segun el talle, consultar la 
tabla). 

3.3 Terminada la pretina, sin levantar el pie, prensala. Es 
decir: dejando el elastico en la maquina, toma la pieza delantera y 
recortar el excedente del elastico (sesgo) al inicio de la costura 
siguiendo la forma de la Tanga/Colaless. 

3.4 Luego introducir, en medio del elastico, el extremo 
superior opuesto, y coser el escote de la pierna restante hasta 0.5 cm 
de llegar al extremo inferior de la Tanga/Colaless, donde se 
encuentra el elastico donde comenzamos la costura. Prestar 
atencion en este paso: cuando coloquen nuevamente la pieza 
delantera en el elastico , tengan cuidado para evitar que la pretina 
no quede torcida. 

3.5 Luego nos aseguramos de que el extremo quede bien 
dentro del elastico, de manera que se forme la punta de un triangulo 
perfecto. 

3.6 Continuamos la costura lentamente porque aqui hay 6 
capas para coser. 

3.7 Continuar cosiendo solo el elastico "Z" cm para formar la 
cola de la Tanga/Colaless (el valor de "Z" varia segun el talle, 
consultar tabla al final de este paso). 

[4] 

4.1 Marcar el centro trasero de la Tanga/Colaless. 

4.2 Tomar la tira de cola y coser el extremo sobre la marca, de 
manera que el orillo quede escondido. Si se les complica esconder el 
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3 BIKINIS 



1) BIKINI DE TOP 
FRUNCIDO 


Este Bikini no tiene tirantes, pero si tiene unas 
ballenas en las costuras de los lados para que el 
Sujetador se mantenga bien en su lugar, y pueda 
atarse en la espalda. El Slip es muy breve y se ata 
en las caderas con tiras del mismo tejido. Ambas 
piezas van forradas por la misma tela de que estan 
hechas. 
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Necesitaras: 

Tejido: 

De 90 cm X 150 cm, o: 

De 90 cm X 115 cm. 

Elastico de lenceria: 

1.20 m (de largo) X 5 mm (de ancho). 

Ballenas de nylon: 

2 piezas de 5 cm de largo. _ 


NOTA: Este Bikini es dificil de confeccionar si tu 
maquina cosedora carece del punto de Zig-Zag. 
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CONFECCION DEL SLIP 

1) Coloca juntos el Delantero y el Dorso, con 
los derechos encarados y alineados por la 
costura de la entrepierna. Hilvana la costura 
y cosela. Plancha los margenes abiertos. Haz 
lo mismo para el form. (P) 

2) Coloca el Slip sobre el form, de modo que los 
reveses queden juntos y todos los bordes 
encajen bien pianos. Hilvanalos y haz un 
zigzag en todos los bordes, de modo que el 
Slip y el forro formen una sola pieza doble. 
(P) 

3) Con el forro boca arriba, coloca el elastico en 
el borde delantero del Slip. Coloca 
estiradamente el elastico, sujetandolo con 
alfileres en ambos extremos y dejando un 
poco de goma extra en cada lado. Coselo 
estirado con in zigzag ancho. Al coser la 
goma al Bikini, este se fruncira (ver Fig. 1). 
Repite para el borde trasero del Bikini. 



4) Usa los extremos extra del elastico para 
mantener tirante la tela, y vuelve el borde de 
5 mm hacia el reves, por encima del elastico, 
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e hilvanalo. Mantenlo estirado y pasa un 
zigzag por el derecho, uniendo todos los 
gruesos. Haz lo mismo para el borde trasero. 

5) Para poner el elastico en las aberturas de las 
piernas usa el mismo sistema de los 
apartados 3 y 4. 

6) Cordones de las caderas: Dobla, por la mitad 
a lo largo, una tira de bies. Coloca un cordon 
fino o una seda de bordar a lo largo del 
doblez (el cordon debe ser mas largo que el 
bies). Haz un nudo grande en un extremo del 
cordon y colocalo justo por fuera del extremo 
del bies. Cose, cerrando este extremo con 
puntos pequenos, y luego cose a lo largo de 
los bordes cortados del bies (ver Fig. 2), de 
modo que el bies quede de 3 cm de ancho. 
Gira el bies tirando del cordon y volviendolo 
con los dedos, de modo que todo saiga por el 
lado opuesto a donde el nudo esta (ver Fig. 
3). Corta el extremo del nudo para que no 
abulte. Quita el cordon y planchalo piano. 
Haz lo mismo para las 3 tiras restantes. 



7) Coloca cada tira en una esquina del Slip, 
asegurandola con varios puntos zigzag (ver 
Fig. 4). Haz un nudo en cada extremo 
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exterior de los cordones, y recorta el 
sobrante. 



CONFECCION DEL SUJETADOR 


8) Cose las pinzas y planchalas hacia las 
costuras laterales. 

9) Coloca juntos los Derechos del form y del 
Sujetador, acoplando las costuras. Hilvana 
todos los bordes y cose todo alrededor, 
dejando 5 cm de abertura en el centro del 
borde de abajo, para girar. Vacia las 
esquinas, giralo y planchalo. Usando alfileres, 
marca los puntos centrales del borde de 
arriba, del borde de abajo y de las costuras 
laterales, para poder identificarlos. 

10) Haz 3 lineas de bastilla de frunce, separadas 
5 mm una de otra, en el centro del 
Sujetador, de arriba hacia abajo. Frunce 
cada bastilla hasta que estas midan 4 cm. 
Ata los hilos, aseguralos y corta los 
sobrantes. Dobla por la mitad a lo largo el 
rectangulo de 8 cm X 10 cm, de modo que 
los Derechos queden juntos, y coselo por los 
bordes largos. Gira y plancha uno de los 
extremos del rectangulo. Con esta pieza 
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envuelve la zona fruncida, y por detras mete 
el extremo cosido a traves del extremo 
abierto, y coselo a mano, remetiendo los 
bordes para pulirlo (ver Fig. 5), y sujetalo al 
sosten con unas puntadas por detras 
(tambien). 



Fry nces 


11) Frunce las costuras laterales con 2 bastillas, 
hasta que midan 6 cm. 

12) Usando el mismo sistema que en el apartado 
6 , haz 2 tiras de 4 cm X 8 cm, pero dejando 
5 mm de margen en la costura larga. Vuelve 
las tiras y remete 1 cm cada extremo. Coloca 
las tiras sobre los frunces de los lados y 
coselas al Sosten por abajo y por los lados, 
dejando abierto el extremo superior. Mete las 
ballenas a traves de esta abertura, y cierrala 
con unos puntos deslizados (P). 
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Cada cuadrito mide 1X1 cm 2 . 


PARTE DELANTERA 
DEL SUP 

cpKi 1 en doble 

1 en doble para el forro 


Costura de la 
entrepierna 


y v» 


Para el Slip: 

- Corta 4 bieses de 35.0 cm X 2.5 cm para los 
lazos. 
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Para el Sujetador: 

- Corta 1 tira al recto hilo de 8 cm X 10 cm para 
el nudo central delantero. 

- Corta 2 bieses de 4 cm X 8 cm para forrar las 
ballenas. 

Margeries: 

- 1 cm en la costura de la entrepierna del Slip. 

- 1 cm alrededor del Sujetador. 

- 5 mm en los bordes exteriores del Slip y en los 
bieses. 
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2) BIKINI FRUNCIDO 

Sosten banador en genero satinado. 

La Braguita esta formada por un pequeno 
triangulo, con la pieza lateral fruncida. 

Las copas son ligeramente fruncidas. 



Centro detras 



\ 


Hilo 


23.5 



(a) Patron de Sujetador-tira-espalda (cortar 2). 
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(b) Patron de Sujetador-lado-tirante (cortar 2). 
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(c) Patron de Sujetador-delante (cortar doble). 
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(e) Patron de Braguita-delante-detras (cortar 2 

dobles). 
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Necesitaras (para la talla 42): 

Genero necesario: 

90 cm X 80 cm (de ancho) de tricot. 

Complementos: 

2 cierres especiales para Sujetador. _ 



Disposicion de los patrones sobre la tela. 

CORTE 

(a) Patron de Sujetador-tira-espalda (cortar 2). 

(b) Patron de Sujetador-lado-tirante (cortar 2). 

(c) Patron de Sujetador-delante (cortar doble). 

(d) Patron de Braguita-lado (cortar 2). 

(e) Patron de Braguita-delante-detras (cortar 2 
dobles). 


CONFECCION DE LA BRAGUITA 

[Patrones (d) y (e)] 


15 


76 / 652 






















1) Doblar por la mitad las piezas de los lados 
(derecho contra derecho). 

2) Coser y girar. Pasar un doble frunce en los 
extremos. 

3) Hilvanar los lados de delante y detras, segun 
las senales Q-R y S-T. 

4) Coser. Aplicar la pieza de la Braguita interior 
(derecho contra derecho). 

5) Coser la cintura de delante y los lados. Girar 
y entornar la cintura de detras de la 

Braguita. 

6) Pasar pespuntes de adorno. 

CONFECCION DEL SUJETADOR 

[Patrones (a), (b) y (c)] 

1) Hacer un dobladillo en el escote de delante 
hasta la serial N. Pasar un pespunte de 
adorno. 

2) Pasar 2 frunces segun las senales N-P y 
coser a la pieza del lado, tensando los 
frunces. 

3) Coser los lados de la tira de la espalda, 
delante y detras. Pulir las costuras. 

4) Marcar y coser un dobladillo de 1 cm en la 
base. 

5) Marcar 4 pliegues en el centro delantero y 
sujetarlos con un pespunte vertical. 

6) Pulir los tirantes y la tira de detras con un 
dobladillo de 1 cm. 

Los acabados 

Aplicar los cierres especiales para Sujetador en la 
tira de la espalda y en los extremos de los tirantes. 
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3) BIKINI CLASICO DE 
TRIANGULOS 

De reducidas dimensiones, este gracioso Bikini 
sugiere 1000 posibilidades, tanto por las diferentes 
combinaciones de colores, como por la leve sujecion 
de los cordones. 



Caracterfsticas: 

La Braguita esta formada por 2 pequenos 
triangulos que se unen en los lados mediante finos 
cordones. 

El Sujetador del Bikini esta formado por 2 copas 
unidas por un fino cordon. 
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Necesitaras (para las tallas 42-44): 
Genero necesario: 

60 cm X 80 cm (de ancho) de tricot de algodon. 

Complementos: 

4.5 metros de cordon. 



Patron de Braguita-delante-detras (cortar doble). 
Patron de Copa (cortar 2). 
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CORTE 


(a) Patron de Braguita-delante-detras (cortar 
doble). 

(b) Patron de Copa (cortar 2). 

CONFECCION DE LA BRAGUITA 

1) Hacer un dobladillo de 1 cm en los lados de la 

Braguita. 

2) Doblar los extremos delante y detras. Coser 2 
pespuntes. 

3) Coser los cordones en los extremos para 
anudar. 

CONFECCION DEL SUJETADOR 

1) Marcar un doblez de 1 cm en ambos lados y 
pasar 2 pespuntes. 

2) Doblar la base, coser y formar la vaina. 

3) Introducir el cordon de algodon, uniendo 
ambas piezas con la media necesaria. 

4) Anudar en la espalda. 

5) Coser los tirantes (que se anudan en la 
nuca). 
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Mk&o : CorjurUo cfe ropa interior 

McteJsia:00iQ 

(%r¥0we 

Unea leceioo 

Tmporada: prirrwffa - verano 2010 

Aiiouto:l9O0 


Desapcian - GsjurVocfc c*S peas con cfelpl e Cfe pgnflo 

c 






U 

V"! 

LU 



Docenle; PoQi'o y Guodoiupe, 


Gfupo 2 


Aiumnoj: Diaz Melanie, Gison-te Romina, Maestro Lucia, SpadiSero CaroEna. Toledo Anabel. 
























































FichaTecnica 


Secuencia de Operaciones 


Mcrca: GcroOUCte 

Maddo: Ccnju - * o de popo i nserdr 

Mddsria:0010 1 

Unea: Bceico 

Tenporado: plma^o - vsoto 2010 

ArfaJo: 1902 




Descjpdcn : Cjorjintocle cfas pieza oondsfeiiedepjilijlc 



Doc&rde: Pooio y Guccfoiupe. 


Grupo 2 


Abmnos: Dloz JMetanfe. Giganle Uomino r Mosslie Lucia, Spacfiliero CaroJino, Toledo Anafrel 









































































Ficha Tecnica de Textiles 


jVtroa: CaoOjCfy 

Modefo : GanjiATtQderqDo interior 

Mdderta :C010 

Linea : Baitoa 

Tenrporada : prinriawsra - vereno 2010 

MoSo : 1902 


11 Oonjuntocfe do$ piezoe con detdfede punlffl o 



Frente 


Espafda 


Muestras 7e* files 


algod6m con lycra 


Art:339-L 


Composition: Afgodon 30% - Lycra 20% 

Aricho; 130 cm 

Rimde: 2, 40 m 

Pnecio:$lS/m 

Cotoriesorico 

Ubicocidn: piezas principles vedettina 
Comumo: 25 cm 
Proveedof- SAB S.A 



INTERLOCK 

Composition: Atgodon 100 % 
Anei'io: lubutar, 0.60 cm 
ftindte: 3 m 
Pcecio; Jl 5 /m 
Color: Bionco 
U&icacion: ncluerzo 
Consume: B cm 
Pfoveockw: $AB S.a 


Ad: 225-J 




Grupo 2 


Alumnas: Dfoz Melanie, Gigorife Romina. Maeifre Luc fa. Spodilieio Carolina. Toledo Amabel. 















































FICHA PRODUCTO 


Hojan°1/11 




prsmesse 

> - 


Empresa Neo TEX 

N°deficha: 1,1 / OT 

Marca: PROM ESSE 

Modelo Bombacha Lucia 

Unea Prlmavera-Verano2015 

Articulo212.2 


Bombacha colaless estampada, en conjunto con corpino(Art.2T4.2) 


Pdlieste-r Rosa 
B4S/X 


_/ 

7% Eiastana 


Talle M 


Color 


Codigo 


Tela base 


Rosa 


R005 


GJRVA DETALLES 


^_ 

Muestra Tela base: Jersey 93% AEgodon - 


^Estarnpa unica ^ 


ftefuerzo interno^ 
^ Algodon lycra 



Color 

Codiqo 

Hilo 

Color 

Cod Eg o 

Hilo 

Color 

Codigo 

Hilo 

V Gr 'S 

G004 

PtjJiefterGris 

G4S/1 

Lila 

L003 

faliesterVloteia Me dm 
N45/1 

Blanco 

BOOB 

Pollster Blanco 

y 


—■— /i 

- -;—;-> 

Fecha: 15/04/2014 fj 

Empresa Receptora: Promesse . 

Respon sable: Olivia Duvieilh (34254730) /n£ 

Responsable: Olivia Duvieilh (34254730) 

Empresa Promesse _/-_ 

Fecha Recepcibn; 21/05/2013 Fecha de Rem ision;25/0?/2013 

Muestra Aprobada: Modificaciones: 


, Si NO 
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promesse 

FICHA MEDIDAS 

Hoja n°2/l 1 ' 

Empresa NeoTEX 

N° deficha: 1.1 /OT 


Marca: PROMESSE 

Modelo Bombacha Lucia 

Llnea Primavera-Verano 2015 

Articufo 212.2 

Bombacha cola less estampada, enconjunto con corpino(Art.214.2) 


( FRENTE 
ESC. 


4 cm 


18 cm 


ESPALDA 

ESC. 


• v DETALLES. MEDIDAS INTERNA S 

5.5 cm 



5 cm 


-EHQUETA DE MARCfl EHQUETA DETALLE 


4,5 cm 


2,5 cm 


promesse 


i 

□EJCpHp 

9J%ALGODOM -7% ELABTANO 

- r~ 

i 

1 

i 

i 


< 

M&WOcn « MXUUM.! :ww A :v 

! 


1,5 cm 


1- : -1 

( 

1 

T 

1 

| 

tv 

1 

CV « 

1 

j 

^ ffi 

( 

H -J w 

1 

1 

1 

1 

5 * 


1,5 cm 




29 cm 

I- \ 

._ 27 cm _, 



C-MEDIDAS ESTAMPA UNICA 


15 cm 


5 cm 


x 


——-i 

3,5 cm 


5 cm 
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Empresa Receptora: Promesse . 

Responsable: Olivia Duvieii h {34254730} pIlW. 
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FICHA DETALLES CONSTRUCTIVOS 

Hoja n° 4 /l 1 ' 


Empresa NeoTEX 

N° deflcha: 1.1 /OT 



premesse 

Marca: PROM ESSE 

Modelo Bombacha Lucia 


.vh '■Jfr 


Llnea Primavera-Verano 2015 

Articufo 212.2 




Bombacha cola less estampada, encorvjunto con corpiho(Art.2l4.2) 







yf - -- 




J 



Unir enfrentando derechos 
ambos piezas de refuerzo, 
con piezadelantera 


Darvuelta, 


Unir con espalda 

V_ 


Armado del Refuerzo 


^Fecha: 15/04/2014 

Responsable: Olivia Duvieilh (34254730) 
Empresa Promesse 


-"— \ 

Empresa Receptora: Promesse . 

Responsable: Olivia Duvieiih (34254730) _, 

L j”*T| Jr*- |r-| “3 D j^-ij A ■ Tl 1 /C /Tl i 5 Ert I* Ip4% jrS D rt. | #*■ | >n% fr% ■ ^ iC 1 ^5 
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FICHA MOLDERIA 


Empresa NeoTEX 

N°deficha: 1.1 /OT 

Marca: PROM ESSE 

Modelo Bombacha Lucia 

Unea Primavera-Verano 2015 

Artlculo 212.2 

Bombacha colaless estampada, en conjunto con corpiho(Art.2l4.2) 


Hoja n°5/11 



TELA BASE 


-a ESC.1.02 



rr 

\ Jersey 
\ ’ Talle 3 
\ ■ 

^ -Art21Z2- 
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Empresa Promesse 
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FICHA ESTAMPA 


Hoja n°9/11 


. A 

MEDIDAS ESTAMPA UNICA 

ESC 1:02 

15 cm 

I-1 


Proveedor: Estampas Gabriel S.A 
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UBICACION 


Pieza delantera-superior-derecha 


premesse 


Empresa NeoTEX 

N°deficha: 1,1 /OT 

Marcs: PROMESSE 

Modelo Bombacha Lucia 

Unea Primavera-Verano2015 

Articuio212.2 


Bombacha colaless estampada, en conjunto con corpino(Art.214.2) 


cm 


Indicactones de Ubicacion 


Paho o Tela 

Toda !a prenda 

Pieza o Parte 

Pieza 

Prenda confeccionada 

No 

Apiique 

Ninguno 


Esta mpa 


Sistema de estampacion 

Serigrafia 

Tiempo deCido 

2 minutos. 

Tipode Estampado 

Estampa Directa 

Contacto 


Soporte: Nomex I1IA 
Proveedor: Estampados Gabriel S.A 
Costo: $18/p!eza 
Contacto: Carlos Gonzalez 
Tel: (Oil) 15-8793-6745 



i:15/04/2014 
Responsable: Olivia Duvieilh (34254730) 
Empress Promesse 

Muestra Aprobada: Modificaciones: 
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Empress Receptors: Promesse 
Responssbie: Olivia Duvieiih (34254730) 

Fecha Reception: 21/05/2013 Fecha de Remi$ion:25/0?/2013 
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FICHASECUENCIA 


Hoja n°10/11 


premesse 

Empresa Neo TEX 

Marca: PROMESSE 

N° de ficha: 1.1 101 

Modelo Bombacha Lucia 



Linea Primavera-Verano 2015 

Articulo 212.2 

\ f 


<_ 

Bombacha colaless estampada, en conjunto con corptno(Art.214.2) 

\J 
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Fecha: 15/04/2014 

Responsable: Olivia Duvieilh (34254730) 
Empress Promesse 



Unir lateral derecho (^ 50 ) 


Limpiar Hilo, Control de calidad y simetria ^60^ 


Deposito/^^ 


Empresa Receptora: Promesse 
Responsable: Olivia Duvieilh (34254730) 

Fecha Recepcion: 21/05/2013 Fecha de Remision:25/05/2013 
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40 GRUP0 24 FICHA DE PRODUCTO FICHA N* :3 


T&cnlcos de Froduedpn rip rndumentpfig I - Calcutta Ca^wgo 2012 Prol.r Clcwa Pages- Mayra Ca»o 


TEMPORAOA: 

RUBRO:Lencerio 

MARCA: Lodv 

j2x£l 

ART: 

MOLOE: 

MODELO: 

TALLE: 85 

COLOR: Blanco 

DESCR!P 06 N: Conjunio estaropado taza soft 

1 V 



27 cm 



Frente 


Pegaetesiico 



Espalda 


Estampoto 


Overlook 3H 


AVlOS CANTIDAD 

ubicaciOn 

TELA 

TIPO 

ANCHO 

COLOR 

J 

Eldsiico quebrado 

2 r 50m 

todos Eos borides 

. Lycra tfe gJg«S6n 

Principal e5[; , m padg 

1.40 m eslampadc 




HILO 

COLOR 

ubicaciOn 

CURVA DE COLOR 

CURVA DETALLES 

Poliesier 

Blanco 

casluia^ exlema$ 



85 

90 

95 

100 

PoliuiLnrr WullitiLliTMSriiO 

Blanco 

costuros mtamas 










APROBAOO: SI NO 

RRWIA: 














































































GRUPO 24 

iFICHA TUNICA 

FICHA N fl :4 



T&cnlcos de Froduedpn rip rndumentpfig I - Calcutta Ccmvargo 2012 Pro!.: Clcwa Pages- Mayra Cano 


TEMPORADA 

RUBRO:Lencerio 

MARCA: Lodv 

j2^i£L 

ART: 

MOLOE: 

MODELO: 

TALLE: 85 

COLOR: Blanco 

DE5CR1PCI6N: Conjunio estaropado taza soft 

IT 




11 cm 


Frente 



Unipn tie EitaiiCO 
Pe^a EiOiNeo Clous 406 
Coifurc KiLft-'-eutiOi |Q3> 



Espalda 


7 cm 


Overlook 3H 
Class 500 
Coslura SS 


Perfit 


3,5 cm 
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APROBADO; SI 


NO 


FfRMA: 












































QP GRUPO 24 

REGlSTRO FOTOGRAHCO 

FICHA N" :11 



T&cnlcos de Froduedpn do rndumentpfig I - Calcutta Ccmvargo 2012 Prol.r Clcwa Pages- Mayra Cano 


TEMPORAOA: 

RUBRO:Lencerio 

MARCA: Lodv 


ART: 

MOLOE: 

MODELO: 

TALLE: 65 

COLOR: Blanco 

DESCRIPCiOn: Conjunto estampado taza soft 

1 V 


FRENTE 



ESPALDA 
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APRO6A0O: SI NO 


FIRM A: 







































https://rebasando.com/fashion/patrones-para-ropa/306- 

bikini 


BIKINI CLASICO 



Mujer en Bikini Clasico (fuente: Wikipedia). 
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Detalles: 

Escrito por Crocetex 
Categoria: Moldes Patrones 


Descripcion 

El Bikini consta de un Sujetador triangular tipo 
cortina, atado a la nuca y a la espalda con tirantes de 
"cuco". La Braguita va atada en los 2 laterales igualmente 
con tiras del mismo tipo. La cintura es marcadamente baja. 
Este es un Bikini clasico, apto para adaptarlo facilmente a 
cualquier estructura corporal gracias al sistema de ataduras 
en la Braguita y al desplazamiento lateral en el 
Sujetador. Los Imnites los pone la propia usuaria. 

Corte del forro 

Si decidimos utilizar forro de helanca, el Sujetador lo 
cortaremos en la direccion que tenga mas elasticidad: a lo 
ancho. Para la Braguita, en cambio, nos conviene la 
elasticidad en sentido vertical, para que esta no quede 
corta de tiro. 

Si utilizamos forro de tricot de lycra, la direccion de 
corte sera la misma que la de la lycra exterior. 

Patrones de tiras 

Las tiras necesarias son 7: 

a) 4 tiras de 35 cm (cada una) para los laterales de la 

Braguita. Estas suman 140 cm. 

b) 1 tira de 130 cm para el torax del Sujetador. 

c) 2 tiras de 50 cm (cada una) para el cuello del 

Sujetador. Estas suman 100 cm. 

Elaborar un minimo de 3 tiras de 22 mm de ancho por 
145 cm de largo (la anchura del tejido de lycra, mas o 
menos). Estas 3 tiras, una vez cosidas, podremos cortarlas 
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a las medidas indicadas en los dibujos. La mayor elasticidad 
de la lycra debe corresponder a la direccion del ancho de la 
tira (que en este caso es 22 mm). 

- Hacer tiras de "cuco" con las tiras de 22 mm (de 
ancho) cosiendo estas con owerlock estrecha de unos 
3 a 4 mm. 

- Voltear las tiras de "cuco" con la ayuda de un gancho 
largo, para que la costura quede interna. 


Confeccion de la Braguita 


Cintura 
delante 18 cm 




21 cm 

n 

r 



Tiras cortadas 
a 35 cm (cada una) 

7 


Poner 

goma plana 


DELANTE 


8 cm 


Cintura 
espalda 25 cm 




21 cm 




Pernera 
espalda 
23 cm 



ESPALDA 


Tiras cortadas 
a 35 cm 
(cada una) 


8 cm 
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- Montar la costura inferior de la Braguita, teniendo en 
cuenta que el forro deje la costura de la owerlock en el 
interior (para que no se vea). 

- Colocar la goma (cinta de caucho de 0.8x8 mm) con 
maquina owerlock en las Perneras y en la Cintura (ver 
las medidas en el dibujo). 

- Coser las tiras en los vertices laterales con maquina 
plana, por el exterior y hacia adentro para que quede 
pulido. 

- Orillar las gomas con zigzag o con recubridora de 2 
agujas, cuidando que la goma no se estire de su 
medida inicial. 


Confeccion del Sujetador 


Cada Copa del Sujetador es un sector circular formado 
por 2 rectas (laterales o radios de 17.5 cm cada una) y un 
arco (de 20 cm). Los vertices laterales estan separados 19 

cm. 



19 cm 


- Forrar con plana las Copas. 

- Poner gomas con maquina owerlock en todos los 

laterales de las Copas. 

- Coser los tirantes en la parte superior, igual a como 
hicimos en la Braguita. 

- Orillar las gomas con zigzag o recubridora de 2 agujas, 
girando al llegar a los vertices. 

- Pulir con owerlock estrecha los arcos de las Copas. 

- Orillar los arcos con plana (orilla de unos 15 mm). 

- Enhebrar la tira de cuco de 130 cm en los arcos de las 
Copas. 

- Hacer nudos en los extremos de todas las tiras. 
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https: //percorsobikinfree. bloqspot. mx/ 


PROYECTO: Curso de Bikini 

PRESENTACION: El artfculo mas diffcil de encontrar en el mercado 
que se adapta perfectamente es el Bikini y/o un traje de bano, por lo 
que la Asociacion de Mujeres del Sur ha decidido establecer cursos de 
capacitacion en este sentido, dando la oportunidad a todas las 
mujeres de aprendeR a realizar con sus propias manos estas prendas 
diffciles pero fascinantes e indispensables, adquiriendo tecnicas 
artesanales especfficas, dando asf la satisfaccion de decir: 

"iEsto lo hice!" 

INSTITUCION ORGANIZACIONAL: Asociacion de Mujeres Voluntarias 
del Sur. 

COLABORADORES: 

UBICACION: ITALIA. 

PERIODO: a partir de 2017. 

QUIEN VA ADELANTE: Mujeres y jovenes que, por pasion o profesion, 
desean aprender tecnicas especfficas de confeccion artesanal. 
DESCRIPCION: En el Curso de Bikini Swimwear se ensenan los 
fundamentos tecnicos para el diseno del patron, para terminar la 
prenda. 

OBJETIVO: Dar la posibilidad de decir "iEsto lo hice!". 

QUIEN PUEDE INSCRIBIRSE: El Curso de Bikini Swimwear esta 
abierto a todos, independientemente de su sexo y edad. 

DURACION: 6 reuniones de 1/2 hora cada una en el aula o en Ifnea. 
COSTO: la participacion es gratis. AL FIRMAR, EN EL SITIO RECIBES 
LOS TUTORIALES DE VIDEO EN REGALO. 

Los cursos son impartidos por la Maestra Modelo Senior Tiziana Lezzi. 

HISTORIA DE LA LYCRA 

Una de los mas grandes y revolucionarios avances en la ropa ocurrio 
en los anos 30's, fue el NYLON de la empresa DuPont. 

LYCRA® fue inventado por los cientfficos de DuPont en 1958 , es un 
tejido extraordinario que ofrece un potencial excepcional para la 
industria de la moda. Gracias a sus caracterfsticas unicas, como la 
capacidad de volver al estado original despues de haberse alargado 
hasta 7 veces, la LYCRA comienza una revolucion que afecta 
gradualmente a todas las telas y prendas. 
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En 1960 LYCRA® aparecio en publico. Un famoso grupo de baile, las 
BlueBell Girls, presento nuevos corses, ligeros y adherentes. 

Con hilos multiples se logra mejorar la comodidad de las diferentes 
prendas. 

En 1974 es el momento para la revolucion de los hasta entonces 
siempre incomodos trajes de bano. 

1985 es la epoca de la revolucion para la ropa deportiva. Los atletas 
hasta entonces usaban ropa holgada para tener libertad de 
movimiento, pero desde ahora usan ropa ajustada y comoda. 

LYCRA® aun funciona hoy gracias a la colaboracion continua con los 
productores de telas, prendas de vestir y estilistas. 

El inconveniente de la LYCRA® es su poca resistencia al cloro de las 
piscinas. La solucion son las telas AntiCloro y PBT. 

ESTUDIO MORFOLOGICO 

El traje de bano debe ser adecuado a nuestra morfologia para 
resaltar nuestra figura y minimizar los defectos. La eleccion correcta 
del modelo debe ir precedida de una vision cuidadosa de nuestro 
cuerpo, primero debemos comprender nuestra morfologia. 

Morfologia "platano" 

Hombros, cintura y caderas casi ordenados. En este caso, disimular la 
ausencia de la cintura y resaltar las "formas ocultas". Optar por 
colores opacos. 


Morfologia "pera" 

Hombros anchos y caderas estrechas. Jugar con los efectos opticos 
para equilibrar la silueta. Absolutamente evitar los Bikinis de cintura 
baja y evitar los sujetadores bandeau. 

Morfologia "Manzana" 

La cintura es significativamente mas ancha que las caderas y el 
pecho. Jugar con los efectos opticos, atrayendo la atencion sobre el 
escote. Ocultar el volumen de nuestra cintura usando colores 
obscuros, Usar Bikini de cintura alta. 
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Morfologfa "Triangulo" 


Hombros estrechos y caderas anchas. El Bikini es la respuesta 
correcta, siempre y cuando haya un sujetador balconette. Valorar los 
senos y evitar atraer la atencion hacia las caderas. Hacer hincapie en 
los hombros. Resaltar la cintura y armonizar la silueta con Bikini de 
cordones y cintura baja. 


Morfologfa "8" 

Esta Morfologfa es la perfeccion: caderas y hombros iguales, y cintura 
ajustada, realmente podemos usar todo. 

NOTAS: 

No apretar mucho los cordones para no parecer una "salchicha". 

Si no apreciamos nuestras caderas o senos, el Tankini es la solucion. 

Para piernas largas, el Bikini de talle alto es ideal. 

El escote llamativo usa ataduras detras del cuello. 

Para los pechos grandes, usar cordones delanteros. 

El Bikini descrito en este articulo es para uso primario, no para 
surfear. 

Para la piscina o si amamos nadar mucho, usar un Tankini (o Bikini) 
mas solido. 

Teniendo en cuenta que la tarea de un traje es siempre llamar la 
atencion sobre las mejores partes de nuestra figura, los colores y las 
telas pueden ayudar a resaltar nuestras mejores cualidades: 


- Colores y estampados y extravagantes para resaltar. 

- Colores solidos para disimular. 

El color de la piel tambien es importante: 

- Si la piel es clara, preferir los tonos negros u oscuros y 
profundos, como el negro, azul marino, violeta oscuro e indigo. 

- Si la piel es obscura, usar colores brillantes. 

Si amamos las combinaciones, tal vez para enfatizar el busto y 
desviar la atencion de sus caderas, utilizar un sujetador de color 


4 


123/652 



brillante o con motivo llamativo, y usar un Bikini de fondo negro, azul 
o marron. 

Lo importante es sentirse comodo y no escuchar a los demas. 

Las variables a tener en cuenta son nuestro bienestar fisico y la 
comodidad. 

Esta es la regia principal: Disimular las partes poco atractivas y 
realzar solamente las partes atractivas. 

Y recuerda que los italianos aman a la mujer mediterranea, por lo 
que las caderas anchas son poco apreciadas. 

Caracterfsticas de LYCRA®: 

• Puede extenderse hasta 8 veces en comparacion con las 
dimensiones iniciales, sin romperse; 

• Puede someterse a varios ciclos de elongacion y recuperar su 
longitud original. Entonces las prendas tienen cualidades de 
recuperacion de la forma perfecta, excelente ajuste y libertad de 
movimiento. 

• Es liviana. 

• Resiste la abrasion. 

• Resistencia relativamente alta. 

• Suave y flexible. 

• Resiste aceites bronceadores, lociones, detergentes. 

• No tiene problemas con la electricidad estatica. 

• Poca resistencia al cloro. Para este caso existen telas AntiCloro y 
tela PBT. 


Como trabajar los hilos elasticos: 

No es sencillo trabajar La LYCRA® o elastam. Por desgracia puede 
suceder facilmente que las agujas de las maquinas cosedoras se 
rompan, pero con mucha paciencia es posible coserla. Es importante 
no tener prisa y prestar mucha atencion a todos los pasos. 
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1) Fase preparatory: Vaporizar: 



2) Medir la elasticidad: 




Consejos: 

Utilizar una punta redonda: 
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Bloquear las esquinas. Comenzar a coser con una aguja insertada en 
un angulo para evitar que el tejido ruede: 
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Dejar el hilo largo tanto al principio como al final de la costura: 



Longitud minima de puntada: 2.0: 



Coser lentamente. 

Acompanar a la tela sin estirarla, para poder tirar de la parte 
delantera y la parte posterior. 

El elastico de costura fija tiene mas puntos en la circunferencia. 
Recordar esto para acortarlo despues de tomar las medidas. 
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MEDICION DE LA CIRCUNFERENCIA 
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CORTAR EL ELASTICO 
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CERRAR EL ELASTICO 
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DIVIDIR EL ELASTICO PARA 4 
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Coser con puntada elastica: ancho 3.0 - longitud 4.5: 



Coser lentamente colocando el elastico en el reverso de la tela, y 2 
mm mas interno con respecto a la tela: 
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Coser lentamente el zigzag de 3 mm desde el borde: 



INTENTAR MUCHAS VECES 
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TOMAR LAS MEDIDAS PARA EL SLIP 



a = Circunferencia de cintura. 

CV 

= Circunferencia cadera. 

CF 

B = Altura de cadera. 

EQ 
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Altura del Medida total del Profundidad del 

caballo caballo caballo 


d = Altura de caballo. 


hCav 


e = Medida total del caballo. 


MisCavTot 


f = Profundidad del caballo. 


PCavTot 

@ = Profundidad del caballo frontal. 


PCavDav 


h = Profundidad del caballo trasero. 

PCavDie 
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DISENO DEL SLIP (parte delantera) 



• AB - )4C.V. -2 cm 

• AC - h F. - 18cm 
OCD-’/iC.F. -1cm 

BD 

A a- 1,5 cm 
oaB 

• Al = h Cav. 

° EF ^ Prof. Cav. Dav. 

° g= y .; 11 


P.Cav.Tot. = Misura Tot. Cav. - h Cav. Dav - h Cav.Die. 

(P.Cav.Tot. :3 = 2/3 Dav. e 1/3 Die.) “ 

= 2/3 P.Cav.Tot. 

P.Cav.Die. = 1/3 P.Cav.Tot. 


DISENO DEL SLIP (parte trasera) 


* A0 - y a c.v. -2 cm 

• AC - h F. " 18cm 
°CD - XC.F. -1cm 

BD 

Aa- 1,5 cm 
o aG 

% AE = h Cav. 

O EF - Prot. Cav. Die. 


n A 
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SLIP (parte delantera) 



SLIP (parte trasera) 
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TOMAR LAS MEDIDAS PARA EL TOP 



= Circunferencia de busto. 

CS 

b = Circunferencia superior de 
busto. 


CSSup 

c = Circunferencia inferior de 
busto. 


CSInf 



H = Altura superior de busto. 


hSSup 


e = Altura inferior de busto. 


hSInf 


= Distancia de busto. 


DS 


20 


139/652 


















EJEMPLO DE MEDIDAS PARA EL TOP 



= Circunferencia de busto. 

= 98 cm 

b = Circunferencia superior de 
busto. 

CSSup = 88 cm 

c = Circunferencia inferior de 
busto. 

CSInf = 86 cm 

V 4 CS = 24.5 cm 
V4 CSSup = 22 cm 
V 4 CSInf = 21.5 cm 



0 = Altura superior de busto. 

= 10 cm 


hSSup 


e = Altura inferior de busto. 


hSInf = 12 cm 


= Distancia de busto. 


= 20 cm 
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DISENO DEL MOLDE DEL TOP 



ABHEK FRENTE 





D 


H 


E 

C 


BCGH % ATRAS 




H 


Dibujar un angulo recto en la esquina superior izquierda. 
A = Esquina. 

AB = = CS/4 - 2 cm 

BC = AB 
AD = IBjHIB 

DE = h! 

Prolongar: 

DF = AC 
EG = AC 

Unir C con G 

Llevar B hacia la recta EG para formar la linea BH _ 
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A 



Dr = V 2 DS - 1 cm 

Aa = Dr 

Eb = Dr 

rl, r2 = Profundidad del tiro V4 CS - 2 cm - V4 CSSup - 2 cm 
1 cm interno 
remanente externo 

r3, r4 = Profundidad del tiro V 4 CS - 2 cm - V 4 CSInf - 2 cm 
1 cm interno 
remanente externo 

Unir los puntos rl y r2 

Unir los puntos r3 y r4 _ 
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DISENO DEL TOP TRIANGULAR 


Do - 1,5 cm 
E • = 2 cm 
3 3 cm 

b • = 0 cm 

Bc= 3 cm Hd= 2,5 cm 
c • = 5 cm 
d • = 2 cm 

Af= 2,5 cm Ee= 1 cm 
••= 1 cm 
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BIKINI DE CORTE ALTO BC112 



Importante confeccionaren telas elasticasespeciales para ropa 
interioro para trajes de bano, como son: 


+ Lycra Dupont. 
+ Tela AntiCloro 
+ Tela PBT. 

+ Cotton Lycra. 


La pieza central de la entrepierna es de Algodon Organico 


LOS MARGENES DE COSTURA NO ESTAN INCLUIDOS 


Flechas como esta indican como debe estar orientada la mayor 
elongacion de la tela: -_w 
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doblez 



N 

0 ) 

n 

o 
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WWW.CORTANDOECOSTURAMDO.COrJl 


Blquine 


-Tamarho M 
- Tecido Lycra 

Apos a impressao a grade cevera ler: 

'i&cm ce Largura por 26cm de Altura 

Ao cortar no tecido deixar narcecs para as costuras e para 
o elasiico. 

Reconar as tiras cas algas com 2cm de largura. 

(Recortar las tiras con 2 cm de anchor 


18 cm 



E 

o 

CD 

CM 



Fotografia: Wikipedia. 


Al cortar la tela, dejar margenes para las costuras y el elastico. 

Recortar pe!a linha tracejada e colar conforme 
nuemragao. 
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RUEDOO CORDON 



TIRAS: LARGO DESEADO 
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CENTRO 
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RUEDOO CORDON 
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bretel 



CENTRO 
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TIRAS: LARGO DESEADO 


SISA 






CENTRO 
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CENTRO 


1 
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UNIR MOLDES TAZA BIKINI, PATRON 1 Y PATRON 2 
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CENTRO 


UNIR MOLDES TAZA BIKINI, PATRON 1 Y PATRON 2 
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BIKINI BOMBACHA 


t 

t 



TALLE 3 
DELANTERO 


COMO INDICAN LAS FLECHAS A Y B 
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CENTRO 


UNIR MOLDES TAZA BIKINI, PATRON 1 Y PATRON 2 


nmozzablog.blogspot.com 

TRASERO 

PATRON 1 

TALLE 3 

A—* 

BIKINI BOMBACHA 
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UNIR MOLDES TAZA BIKINI, PATRON 1 Y PATRON 2 






ruedoo cordon 



COMO INDICAN LAS FLECHAS A Y B 
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UNIR MOLDES TAZA BIKINI, PATRON 1 Y PATRON 2 
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nmozzablog.blogspot.com 


Bikini Modelo 2 
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Bikini Modelo 2 
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Bikini Modelo 2 
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Bikini Modelo 2 
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Bikini Modelo 2 
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Bikini Modelo 2 
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Bikini Modelo 2 
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Bikini Modelo 2 
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Bikini Modelo 2 



Cortar molde delantero y trasero de bombacha bikini. 

Cortar en tela de forro el refuerzo o delantero de bombacha ( puedes elegir cualquiera 
de estas dos opciones). Si realizas la segunda opcion, no es necesario contar el molde del 
refuerzo, ya que el mismo esta incorporado en el molde delantero. 

En el caso de no conseguir la tela de forro , puedes utilizar la tela principal para 
realizarlo. 

Tiras de costado : cortar tiras de ancho 4 cm, 
de las cuales 2cm (1cm de cada lado) van para 
margen de costura y largo deseado. 


Materiales 

Tela Lycra o Lycra esta m pad a 
Tela poliamida o forro de malla 
Elastico 1cm ancho 


Confeccion: 

1°ubicar las telas del reves delantero , trasero y forro. 

En una mesa colocar del reves delantero primero, encima tela del trasero y por ultimo el 
forro (la tela del trasero tiene que quedar en medio del forro y del delantero). 

Unir los bajos y coser. 

La puntada con la que 


tela delantero tela trasero forro 



trabajamos en la costura es 
zig zag a excepcion de las 
tiras y bajos pueden ser 
en recta 


Se realiza el mismo procedimiento en la primera opcion de forro (refuerzo). 

Al dar vuelta quedara escondida la costura. 

Juntar forro y delantero e hilvanar para colocar sin problemas el elastico en el 
cavado y cad era. 



2° Colocar el elastico estirando un poco e hilvanar a 1cm realizando un dobladillo, donde 
por dentro quedara escondido el elastico y pasar la maquina. 

Si tienes prensatela para elastico, realizar el procedimiento si hilvanar. 

3° cortar las tiras que van a unir la cadera 
delantera y cadera trasera (tiras de costado),uniendo los 
laterales del reves ,1cm de margen de costura y dar 
vuelta con un lapiz o gancho de ropa. 5 C m 


4cm 




tira costado 


4°Coser una tira de cada lado de los laterales en la tela del delantero y dos en la del 
trasero,del reves con 1cm de margen de costura. Al anudarlas quedara unida la cadera 
del bikini. Por ultimo anudar las puntas de cada tira del bikini. 



Nina Mozza Diy 
nmozzablog.blogspot.com 
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LA COUPE A 
PLAT N°j 

La Lingerie feminine 



0ar Jacqueline Chiapetta 
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TRANSFORMATIONS 
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ENSEMBLE SOUTIEN GORGE SANS 
ARMATURE ET SLIP BRESILIEN 


SOUTIEN GORGE 

1/ Procter au passage de la pince du dessus sur celle du dessous (fig. n° l) 

2/ Dessiner la plaque centrale qui mesure de 1 a 1,5cm de largeur a parrir du 
milieu devant G.H.. Sa hauteur milieu devant est determines selon la profon- 
deurdu decollete . La plaque centrale est facultative pour le soutien-gorge 
sans armature. / 

3/ Dessiner a partir du decollete la bande en tlssu fantaisie. Sur ce module, elle u 

est parallele au decollete ainsi qu'a 1'interieur de la plaque centrale (fig. n° 2) V 

4/ Relever !e dos du gabarit. II peut resfer inchangb si la hauteur de 1'agrafage 
est identlque, ou bien refreci ou elargi selon la largeur de celui-ci. - 

La pointe indiquant {'emplacement de la hretelle peut etre supprimee et reqjs^Sr 
placee par un cran de montage qui sera grade. Cette pointe doit etre .<*0^ a 
imperativement supprimee dans le maillot de bain (fig. n° 3) / \ ~ 

5/ Decouper les 3 parties composant le bonnet. \ 

6/ Relever le debul de la bande fantaisie jusqu'a la courbe suivant X. 

la plaque centrale , la terminer en mesurant 1 it D et ID & IV. Fermer v - 

par 1'oblique du dessous du bonnet n a IV (fig. n° 4) 

7 1 Proceder a la gradation coninie indique ci-dessous. 

Voir la transformation du slip pages suivantes y 

La largeur de labande /sm 
du decollete reste 
inchangee quelle que soit 
la taille. La gradation 
verticale est obtenue en 
relevant sur le devant du 
bonnet, la nouvelle longueui 
apres la gradation de 0,2 5 

K1/K3 


Gradation obtenue par le caique en faisant 
pivoter sur K1/K 3(voir le procede pages 
50 et 51) 


La gradation de base 
0,25 par taille est 
faite sur le bonnet 
puisqu'elle n'est pas 
reportee sur la bande 
en dentelle 


La largeur de la 
plaque centrale 
reste inchangee 
quelle que soit la 
taille 


Les tallies intermediaires sent seuleruent 



amcarcees. Elies sont obtenues cn divisant 
en 3 parties egales les lignes d'attache. 

Ii suffira ensuite, simpiemenl de joindre tous 
les points entre eux. 


Grader le cran de 0,30 
par taille ^, 


La gradation du dos est inchangee par 
rapport a celle de base 


195/652 



- 54 - 


ENSEMBLE page 53 


BRESILIEN DOS 



GABARIT 

TRANSFORMATION 


La patte d'entrejambe reste 
inchangee. 


FIG. N° 2 


- Relever le gabarit de la culotte de base page 10. Si le tissu prevu pour le modele est compost 
d clasthane, mettre d abord le gabarit aux niesures. 


REMARQUE: Toutes les niesures sonl donnees a litre d'exemple et pour un tissu n'avanl 
pas plus de 5% d'elasthane. 7 

Dam le cas d un pourcentage plus eleve, celles-ci ou celles que vous allez 
appliquer, doivent etre multipliers par le memo multiplicateur utilise pour la mise aux 
mcsures du gabarit. 

- Porter sur le oote la hauteur du bresilien par exemple : Bl a E3 = 5 cm 

tracer la courbe passant sous les fessiers : la courbe donnee sur le croquis ci-dessus est tres 
ammdie au niveau de E2. Elle paraitea peut etre inesthetique lorsque le slip sera pose a plat, mais 
elle a avantage de bien rester en place sous les fesses. Elle peut bien sur etre plus d£gag£e mais 
cela aura des inconvenients bien connus surtout lorsque I'echancrure des cuisses est Ires haute. 

- Relever egalement la patte d'entrejambe qui reste inchangee en largeur. Elle sera seulenient^ 652 
raccourcie si le tissu est ties elastique. 







BRESILIEN DEV ANT 


- 55 - 


D2 



Maintenir avec la pointe du 
crayon, relever la courbe 
A1 a A3 ■ A3b 


- Relever le devant du gabarit de la culotte de base en entier puisque le modele est assymetrique 

- Placer la mesure du cote, identique a celle du dos : ( 5 cm par exemple). 

- Tracer la courbe de 1'oine D4 & F4 passant a environ 1,2 cm du bae de la base (attention de ne pas trop degager 
cctte partie du slip). 

- Tracer la mdme courbe sur le cfitd droit D2 4 F3, au besoin ddcalquer. 

• Placer la hauteur du bresilien sur le milieu devant: 11 cm pour la taille 40. Mesure se situant a environ 1 a 2cm 
au-dessus du pubis : A A A3 

• Tracer A2 & G1 passant par A3, par une jolie courbe venant aboutir sur le cote du slip. 

- Mesurer de A2 a D3 la bande de tissu fantaisie qui sera de la merae largeur que sur le soutien-gorge soit 3 cm. 

• Tracer son emplacement parallels a A2/A3/G1 » D3 a G2 

• Tracer A1 a A3 par une courbe identique a A2/A3. 

- Le devant de ce bresilien se compose de 3 Elements : L, 11,111 

- Placer le D.L. sur 1 Element n° I, parallelle au milieu devant. 

• Placer un cran de montage sur l'element n° iH a l'emplacement du point A3, 

- Ddcouper les 3 parties du devant. 

- La partie n° I etanl froncee au niveau de A3/G1, it faudra l'elargii. Ptoceder coniine suit: 

■ Tracer une droite joignant A3 a Gl. Au milieu, mesurer la valeur du creuse de la courbe. 

- Mesurer igalcment la longueur A3 a G1. 

- Maintenir la base sur le point A1, par une punaise ou la pointe d un crayon. 

- Relever la courbe AI/A3 “ A3b. Placer un point au-dessous de A3b distant dune fois 1/2 la mesure A3/G1 

- Faire pivoter la piece face a ce dernier point. Relever alors A1 a D2 puis D2 4 Gl, point obtenu Gib. 

- Joindre par une oblique A3b a Gib porter sur son milieu le meme creuse que sur A3/G1. Tracer la courb4.97 / 652 





ENSEMBLE page 53 - 

BRESILIEN : PATRON TERMINE 


Patte d'entrejambe 
(a couper 2 fois en 
double : 1 fois en tissu, 
1 fois en coton) 


1/2 DOS (a couper L fois 
en double) 


Piece n I 

Panneau DEVANT cote 
droit (a couper i fois) 


Piece n° III 

Bande en tissu fantaisie 
(a couper 1 fois) y 


Cran de montage 
du point A 3b 
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Piece n° II 

Panneau DEVANT cote 
gauche (a couper 1 fois) 




Gradation des crans de montage : inesure 
G2 a A4 oblenue sur chaque taille grades 
reporter de G2 a A4 sur la 
piece n Q 10. Tracer ensuite des 
porallelles a la vertical 
de base. _ 


Mesures donnees pour une faille, a 
multiplier par le taux d'elasticite utilise 
pour le patronmge dans le cas ou le 
tissu utilise est compose de + de 5 % 
d'^lasthane, 

Les tallies extremes sont obtenues en 
multipliant par 3 les mesures de base 
Les tallies intermediaires sont obte¬ 
nues en divisanl les lignes d'attache en 
3 parties egales 


G2 

Le D,L. prolonge dontie 
le cran de montage des 
autres tallies / . 


La gradation do cote 
droit est decalquee sur 
le cote gauche 


—f — ~ 


/ / 
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GRADATION DU BRESILIEN 


T. 34 
T. 40 


o. 


T. 46 



Milieu DOS D. L. 


ENSEMBLE p.69 : BRESELIEN 



[ e gabarit utilise est celui de la culotte de base pages 10 et 11. 

Lee mesutes ci-dessus, sont donnees a titre d'exemple et peuvent etre changeee a volonte. 
N'oubliez pas de les multiplier par le taux d'elasthane si le tissu utilise cn contient (voir page 11) 
La patte cfentrejambe reste inchangde. 


5 cm 










GRADATION DU BRESILIEN do la page 72 


- 73 



Grader d'abord le paruieau milieu devant comnie indique 
puis le contre-cote : grader le cote et verifier que sa longueur 
soit identique a la longueur cote dos, puis mesurer le cote X du 
milieu devant et reporter sa mesure sur Y du eontre-cote. 

Proceder de la nieme fayon pour la petite taille. 


La largeur du devant de la patte 
d'entrejambe est identique pour toutes 
les tallies. 


DOS et Patte d'entrejambe : 
reprendre la gradation de base page 14 




Milieu DOS - D,L 



GAB AWT 

TRANSFORMATION 










ENSEMBLE N° 4 - SLU 


}fl PATTX 
D’ENTREJAMBE 


DEVANT ENT1ER 

A 



1 \ V^A 


i M 


X M 


DEVANT DECOUPE 


La largeur de la denteUe est ici Je S cm, 
le Droit Hi est parallels a la lisiere 
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ENSEMBLE N° 4 - SUP 




‘fakve; le gaiwii dc la, enlolte dr base: voir page 10 
RwiuLTt le patron si Iclitss*] utilise contieiit du lycm 
■Reporter In mreures iiidiquecs stir Its cruquLs dr la page V4 
iasnrcttircs sent dounees a titre indicatif et proven! die 
■^Eijctfrscion le luodek que Ion veul obfrair } 

L« parlies hsi liurcch serooi d enkvec. 

ilf.VAKT: 11 doit etre jvlrvC en enfier puisque Jo partie m 
klrllf chcvaudic la Eigne milieu. 

Sicwmif I'exeiuplc donne, la denlelle me sun 1 
faiidr brgtw, pluccT Y k 3 cm de X 
Inerr l'oblique Yd Zd i’ocil 
-Dequeue d Y/Z* placer t» largeur de h 
Tjkw V/W, pomlJele a Y/Z 

-i.cdevusrt sem rtnupobc de 3 elements, 
ymtucr les ILL, snr Jes dements l tt X paraliclcs a In ligjic 
nilbdrvnnl. Sur Ik partic en dentclie, le D<L est para licit 1 d 

lifo, 


GRADATION: 

lito-geurde ladenrdle rest? Ulnjtjque pourtoutes les 
nilfe& \m gradatum esi done fuite riorum tciuenl 
I '.jmirli gradation de base page 14) 

PA \ SI le ibvMJi contfent du lycra, l« gradations 
rti multiplier pur le muiliplkateur uliliw pour le 
ptanage. 


203 / 652 



ENSEMBLE N° 6 - CULOTTE 
T. 40 


Wttmm. 






mm 


. 


Les niesures indiqules sont donnas a litre 
d'exeniple et perrveni etne ctiarig^es selon 
1r ruudefe sOtibuiie. 


GRADATION : He reporter A la gradation tie 
base page 14 
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ENSEMBLE N* 11 - 

BRASSIERE & TANGA T* 40 
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ENSEMBLE 11 - 

BRASSIERE & TANGA T.40 


Patron Oocmipe : les bords 
cotes sont a rajotiter. 
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http://pokrovka.ru/vvikrovki-nizhneqo-belva/vvikrovka- 

zhenskih-trusov/ 


Pokroyko.ru 

yPOKH KPOfl M LLIHTbfl 


PATRONAJE DE BIQUINI 

Irinka Prosto 



La modelo es Jassi (fuente: Wikipedia). 
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El objetivo de este articulo mostrar como construir un 
PATRON a partir de una FIGURA, considerando la 
elasticidad de la tela: 


— K 

AJUSTE^ 

FIGURA 

PATRON = FIGURA ajustada 




PATRON 



Jassi luce un Biquini rojo confeccionado con tela de buena 
elasticidad (fuente: Wikipedia). 
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A continuacion se tiene la FIGURA, la cual solo tiene 
las medidas basicas. 


T 


T 2 T, 



K ±- 


FIGURA para construir el PATRON 
(Todas las medidas estan en "cm"). 

(Los cuadros en bianco son para escribir numeros 

calculados). 
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FIGURA para construir el PATRON 
(Todas las medidas estan en "cm"). 


Luego debe considerarse el material de la tela, el cual 
tiene, en mayor o en menor medida, elasticidad. 

Si se utilizan MATERIALES INELASTICOS: 

- Construir un PATRON aumentado a partir de las 
caracteristicas dimensionales de la FIGURA, mas el 
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ajuste (cuyo valor depende de la elasticidad de la 
tela). 

Si se utilizan MATERIALES POCO ELASTICOS: 

- Opcion #1: Usar la FIGURA, sin el ajuste. 

- Opcion #2: Construir un PATRON disminuido a 
partir de las medidas de la FIGURA, menos el ajuste 
(cuyo valor depende de la elasticidad de la tela). 

Si se utilizan MATERIALES MUY ELASTICOS: 

- Construir un PATRON disminuido a partir de las 
medidas de la FIGURA, menos el ajuste: El 
decremento de las medidas transversales es, por 
regia general, de 15% a 20%. Y el decremento de 
las dimensiones longitudinales es de 0% a 5%. 

Para construir el PATRON del Biquini es necesario 
determinar el grado de elasticidad del material, en las 
direcciones longitudinal y transversal. Para ello se toma 
un cuadro de tela de (por ejemplo) 10 X 10 cm 2 , se lo 
estira en la direccion transversal, y se mide; luego se lo 
estira en la direccion longitudinal, y se mide. El 
estiramiento aplicado debe ser el mismo que la tela tendra 
cuando la prenda terminada este en uso, o sea, sobre el 
cuerpo. 

Ejemplo 1: 

Un tejido de 10 cm se estira en direccion transversal, 
extendiendose hasta 12 cm. En este caso, la deformacion 
es de 2 cm, y la deformacion porcentual es 20% (100% 

X 2 cm / 10 cm = 20%). 


- o - 

Debe considerarse que algunos tipos de materiales, al 
estirarse en la direccion transversal, se contraen en la 
direccion longitudinal. 
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Ejemplo 2: 

Se quiere confeccionar un Biquini con un MATERIAL 
POCO ELASTICO, para lo cual se necesita construir el 

PATRON disminuido. 

Se tienen las siguientes medidas corporales: 


Medida. 

Notacion. 

Longitud (cm) 

Cintura (es 
transversal). 

OT 

76 

Cadera (es 
transversal). 

OE 

100 

Longitud Cintura- 
Cadera (es 
longitudinal). 

A6 

18 

Altura del asiento 
(es longitudinal). 

BC 

27 


Para estas medidas, la FIGURA sin ajuste es la siguiente: 
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FIGURA sin ajuste (medidas en "cm"). 

Los numeros encerrados en rectangulos son ajustables. 
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Explicacion de las medidas de la FIGURA sin ajuste: 

Tfl 

= BC = 27.0 cm 


RH 

= OB / 10 - 1 = 100 / 10 - 1 = 10 - 1 = 

9.0 cm 

HH 

! = OB / 4 = 100 / 4 = 25.0 cm 


fTiK 

= fl 6 = 18.0 cm 


fTT 2 

= OT / 4 = 76 / 4 = 19.0 cm 


TB 

= 8.0 cm 


T 2 B 

i = 6.0 cm 


BiE 

l 2 = 4.0 cm. 


H/1 

= HJh = (OB / 10 - 1) / 4 = (100 / 10 - 

- l)/4 = 

2.25 cm, o bien: 2.3 


J 1 J 1 ; 

2 = JI 1 JI 3 = 3.5 cm 



La tela que se empleara para la confeccion del Biquini 
tuvo las siguientes deformaciones porcentuales: 

+ 10% x en la direccion transversal. 

+ 05% y en la direccion longitudinal. 

Ahora, a partir de estas deformaciones 
porcentuales, deben calcularse las medidas disminuidas 

(indicadas por la letra "p"): 

OTp = OT - OT x 10%/100% = 76.0 - 76.0 x 0.10 = 

76.0 - 7.6 = 68.4 cm 

OBp = 06 - 06 x 10%/100% = 100 - 100 x 0.10 = 

100 - 10 = 90.0 cm 

A6p = fl6-fl6x 5%/100% = 18.0 - 18.0 x 0.05 = 

18.0 - 0.9 = 17.1 cm 
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BCp = BC - BC x 5%/100% = 27.0 - 27.0 x 0.05 = 
27.0 - 1.35 = 25.65 cm, o bien: 25.7 

El cuadro de medidas disminuidas es el siguiente: 


Medida 

disminuida. 

Notacion. 

Longitud (cm) 

Cintura (es 
transversal). 

OTp 

68.4 

Cadera (es 
transversal). 

OBp 

90.0 

Longitud Cintura- 
Cadera (es 
longitudinal). 

fl 6 p 

17.1 

Altura del asiento 
(es longitudinal). 

BCp 

25.7* 


Instrucciones para dibujar el PATRON y aplicar el ajuste: 


1) Con base en la FIGURA, desde el punto T dibuja una 
linea vertical hacia abajo. A lo largo de esta linea vertical se 
escriben los siguientes valores: 

TR = BCp = 25.65 cm 

RH = OBp / 10 - 1 = 90 / 10 - 1 = 9 - 1 = 8.0 cm 

Desde los puntos T, R y H, traza 3 Ifneas horizontales, 
cuyos extremos finales son Ti, Ri y Hi. 

2) Ancho de la cadera: 

HHj = OBp / 4 = 90 / 4 = 22.5 cm 
Traza una linea vertical desde Hi hasta Ti. 

3) 53 = fl6p = 17.1 cm 
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4) jTj 


= OTp / 4 = 68.4 / 4 = 17.1 cm 
Conecta los puntos T 2 y K mediante una linea recta. 

5) Para construir un corte superior de Biquini, asignar las 
siguientes longitudes de lineas: 

TB = 8.0 cm 
T 2 Bi = 6.0 cm 

Une los puntos B y Ei. 

6) Longitud del lado: 


BiB 2 = 4.0 cm 


7) Desviacion de la costura de la entrepierna: 

HJ1 = HJh = (OB / 10 - 1) / 4 = (100 / 10 - 1) / 4 = 

2.25 cm 

Ancho de la entrepierna: 

J1J1 2 = 3.5 cm 
J1iJ1 3 = 3.5 cm 

Desde los puntos J1 2 y Jl 3 , dibuja 2 lineas verticales de 1 
cm de largo. La linea de J1 2 es hacia abajo, y la linea de Jl 3 
es hacia arriba. 

Desde los puntos finales de las 2 lineas verticales cortas 
(mencionadas arriba), dibuja 2 lineas curvas hasta Jl 2 y J1 3 . 
Estas 2 nuevas lineas curvas corresponden a la entrepierna. 

8) Para localizar el punto central/superior de la espalda del 
Biquini, subir 1 cm desde el punto B. Y para localizar el 
punto central/superior de la parte frontal del Biquini, bajar 
1 cm desde el mismo punto B. 

9) Dibuja las secciones laterales de las partes posterior y 
frontal del Biquini, desplazandolas 1.5 cm [desde la linea 
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T 2 K], Estas secciones laterales, la frontal y la posterior, son 
la cadera del Biquini y se unen para cerrar la prenda. 

10) Haz el corte superior de ambas partes del Bikini, como 
se muestra en la IMAGEN. 

11) Dibuja los contornos de la pierna siguiendo el siguiente 
procedimiento: 

Dibuja 2 Ifneas inclinadas auxiliares desde el punto B 2 
hasta los puntos frontal y posterior de la entrepierna, como 
puede apreciarse en la FIGURA. 

Marca el punto medio de cada una de estas 2 Ifneas 
inclinadas auxiliares, y desde estos puntos medios dibuja 

2 Ifneas perpendiculares. 

Para la parte frontal del Biquini, en el punto medio de la 

Ifnea inclinada auxiliar, dibuja una Ifnea perpendicular 

hacia el interior. Y sobre esta Ifnea, marca un punto que 
diste 7.0 cm de la interseccion (de la Ifnea inclinada 
auxiliar y la Ifnea perpendicular). 

Para la parte posterior del del Biquini, en el punto medio de 

la Ifnea inclinada auxiliar, dibuja una Ifnea 
perpendicular hacia el exterior. Y sobre esta Ifnea, marca 
un punto que diste 0.75 cm de la interseccion (de la Ifnea 
inclinada auxiliar y la Ifnea perpendicular). 

A partir de los puntos marcados sobre las Ifneas 
perpendiculares, trazar las Ifneas de los contornos de la 
pierna, tal como de muestra en la FIGURA. 

12) Dibuja el forro de la entrepierna siguiendo este 
procedimiento: 

A partir del punto H, mide 8 cm hacia arriba, y dibuja hacia 
la derecha una Ifnea horizontal. 
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Si la entrepierna tiene la punta completa con la parte 
delantera del Biquini, entonces la linea resultante indica la 
linea de emparejar el forro de la entrepierna. 

El PATRON queda finalmente asi: 



17.1 





8.0 10 


25.7 


2L 

A 


8.0 


i 

T 

1.0 


1.0 

i 

T 


v x 
1 


2.3 


2.3 




?? 5 


K 



PATRON con ajuste (medidas en "cm"). 

Los numeros encerrados en rectangulos estan ajustados. 


- o - 
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http://odensa-sama.ru/postroenie-vvkroiki-strinqov-da-da/ 


PATRONAJE DE TANGA o 
COLALESS 

(de moda y comoda) 



Para la Tanga/Colaless debe usarse una tela suave 
y elastica; y para la entrepierna, la mejor opcion es usar un 
revestimiento de algodon. 

Para construir el patron basico es necesario reducir 2 
medidas a la cintura y a la altura del asiento. Ademas, 
tomando en cuenta que la tela tiene elasticidad, el patron 
basico debe ajustarse usando medidas disminuidas. Este 
ajuste consiste en disminuir 10% la medida de la cintura, 
y 5% la medida del asiento. 

Otro punto importante en la confeccion del patron de 
Tanga/Colaless es que, si se usan adornos, estos solo 
van en la parte superior. 
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patron basico de Biquini (1). 
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http://www.vestuariocr.com/moldes-v-patrones/traies-de- 

bano/133-descarqar-patrones-de-traies-de-bano- 

qratis.html 


MOLDE DE 
BIKINI 



Hacer un Bikini es muy sencillo y requiere muy poca tela y 
poca experiencia en costura. Si sigues este pequeno tutorial 
puedes hacer tus propios Bikinis muy facilmente y, lo mejor 
de todo, completamente gratis. 

NOTA: La tela para Bikini puede ser lycra o, mejor aun, 
tela anticloro. Hay que tomar en cuenta que hay lycras de 
alta densidad, las cuales son dificiles de coser con una 
maquina casera de baja potencia. Por eso es conveniente 
hacer una prueba para ver si tu maquina puede coser la 
tela. Recuerda utilizar la aguja mas fina. 

Tela AntiCloro en: http://www.deportextil.com/ 

Tela PBT en: http://telcotextil.com.mx/tiendas/ 
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MOLDE DEL BIKINI 

01 ) Para el Bikini puedes tomar el molde tu ropa interior. 
Recuerda agregarle 10 mm a todo el rededor, para el 
acabado. Si lo prefieres, puedes ponerle un elastico de 7 
mm de ancho por dentro del ruedo. 

02) Pega las 2 piezas (externa y forro) por el reves. 



03) Cose las perneras y el ruedo de la cintura: 
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04) Dobla 1.5 cm cada borde de la cadera del Bikini, y 
pasa una costura a 7 mm del borde: 



05) Para la cadera del Bikini, corta 2 cintas de 2.0 cm de 
ancho por 25.0 cm de largo. 


25.0 cm 

2.0 cm I I 

2.0 cm | | 
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06) Dobla las cintas por la mitad, conservando el largo y 
cuidando que el reves de la tela quede a la vista. Cose el 
borde. 


E 



Costura 


07) Voltea las cintas con la ayuda de un pincho de madera, 
y pasalas a traves de los dobleces del Bikini: 



08) Haz un lazo a tu medida, iy listo! 



NOTA: Recuerda reforzar bien todos los extremos de las 
costuras para que estas no se suelten. 
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MOLDE DEL TOP 

09 ) Toma la medida del contorno de tu cuerpo en la base 
del busto. Esta es la medida "1". 



La cuarta parte de la medida "1", mas 5.5 cm sera la 

base (o anchura) del molde: 

BASE = MEDIDA! /4 + 5.5 
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10 ) Mide desde la base del busto, pasando por la parte 
mas prominente, hasta el hombro. Esta es la medida "2". 



La medida "2", mas 32 cm, sera la altura del molde: 

ALTURA = MEDIDA 2 + 32.0 

Este es el Molde: 


o 

IN 

V) 

+ 

<N 

< 

Q 

1—1 

O 

LU 

z 

It 

< 

o' 

D 

H 


BASE = MEDIDAi /4 + 5.5 


11) Localiza el punto medio de la anchura del molde y 
has 2 marcas: 
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1.0 cm hacia la izquierda del punto medio. 
3.0 cm hacia la derecha del punto medio. 


Punto Medio 



12) Ayudandote con una escuadra (en color verde), para 
lograr un angulo recto, traza en cada marca una Ifnea 

vertical de 42.0 cm: 
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D 

H 



BASE 


13) Donde terminan las 2 Imeas verticales (de 42.0 cm), 
dibuja 2 Ifneas inclinadas, cada una va hacia una esquina 
del molde. Estas 2 llneas inclinadas son ligeramente 
curvas al principio, y luego son rectas: 



8 


229 / 652 








OJO: La Ifnea inclinada de la izquierda va hacia el centro 
(o sea, hacia el esternon) y es un poco mas larga que la 

Ifnea inclinada de la derecha. 

14) Utilizando este molde, corta 2 piezas inversas en lycra 
para la parte frontal, y 2 piezas inversas en lycra para el 
forro. 



14) Acomoda la pieza frontal y luego la pieza del forro. 
Luego cose todo el rededor, excepto la base. 

NOTA: recuerda que la pieza del forro debe verse por el 
reves de la tela. 
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Repite lo mismo con las otras piezas. 

16) Voltea las piezas (para ver la tela por el frente), y cose 
(con la puntada mas larga) la base de cada pieza, En cada 
extremo debes dejar los hilos largos: 



17) Jala uno de los extremos del hilo para que la tela se 
frunza o pliegue un poco, hasta medir la cuarta parte del 
contorno del cuerpo (medida "1"). 
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NOTA: El extremo del hilo debes jalarlo con cuidado para 
que no se rompa. 

Luego haz un nudo con los hilos en cada extremo, para 
evitar que se corra. 

NOTA: Empieza a fruncir la tela desde la esquina del 
esternon. El fruncido debe disminuir hacia la otra esquina. 



18) Si lo prefieres, cose la base de cada pieza con la 
puntada normal, asegurando la costura en cada extremo 
para definir el fruncido. 
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19) Corta una cinta cuyo ancho sea 8.0 cm, y cuyo largo 
sea el contorno del cuerpo (medida "1") mas 60.0 cm: 

8.0 x (MEDIDA! + 60.0) 

MEDIDA 1 + 60.0 

8.0 cm 


20) Dobla la cinta por la mitad, conservando su longitud. El 
reves de la tela debe quedar a la vista. Cose los extremos. 
Pasa 2 costuras desde cada borde. Cada una de estas 
costuras debe medir la cuarta parte de la medida "1", mas 
30 cm: 

COSTURA = MEDIDA! / 4 + 30.0 

MEDIDAj/4 + 30.0 MEDIDA] / 4 + 30.0 


21 ) Voltea la cinta para que el frente de la tela quede a la 
vista. En la zona central de la cinta quedara una abertura, 
la cual debe medir la mitad de la medida "1": 

ABERTURA = MEDIDA]. / 2 

Abertura 
MEDIDA] / 2 

MEDIDA! / 4 + 30.0 MEDIDAi / 4 + 30.0 


MEDIDA! + 60.0 
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22) En la abertura de la cinta mete las piezas del top del 
Bikini, pero no las metas demasiado, puede ser entre 7 mm 
y 14 mm. 



23) Cose las 2 piezas a la cinta, iy listo! 



NOTA: Asegurate de que en la cinta no quede ningun 
hueco, al final. 
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CARPETA DE MOLDERIA 
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Centi metros de costura 
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Progresiones + - 
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Vedetina de lycra 
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Triangulo playero 



E 

o 




Se corto el molde en tres partes iguales y 
se expande la parte A y la C a sus 
costados a 3 cm del B. 

De la mitad de la parte inferior, se baja 
1.5 cm para generar la curva. 
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Trazado Original - Bikini 
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^Bikini - Progresiones 
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F Vedetina -Trazado Original 
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^^Vedetina - Recurso de Costura 
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fVedetina - Progresiones 
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S^Corpino Juvenil (con pinza) - Progresiones 


m cm 




ANAMARIA WITTINGHAM 


^^Corpino Corte Vertical -Trazado Original 
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Eje en punto medio 
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MOLDE DE BIKINI 


MOLDE DE VEDETINA 


CORPINO TRIANGULAR 


CORPINO MARILYN 


CORPINO JUVENIL 
CON PINZA 


CORPINO STRAPLESS 
(Sin Tirantes) 
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16 cm 

-► 



18 cm 


+ 10 city 


cm 


■ bikini 
espalda 


MOLDE DE HKFNl 















0,4cm 


MOLDE DE BIKINI 
FRENTE, ESPLADA Y 
REFUERZO CM CdSffjfaA 

















1,2cm 

H(-^ 



■ small 

■ medium 

■ large 


MOLDE DE BIKINI 
FRENTE Y REFUERZO 
PROGRESION 292,652 





















1,2cm 


< - > 



MOLDE DE BIKINI 
ESPALDA PROGF^£f&N 


■ small 

■ medium 

■ large 





























0,4cm 



MOLDE DE VEDETINA 
FRENTE Y REFUERZO 
CM COSTURA 295/652 














MOLDE DE VEDETINA 
ESPALDA CM COffu^A 










1,5cm 



small 

■ medium 

■ large 


MOLDE DE VEDETINA 
FRENTE Y REFUERZO 

rxn«/.nr,.xX.. 297 / 652 

PROGRESION 






















1,5cm 



small 

■ medium 

■ large 


MOLDE DE VEDETINA 
ESPALDA PR0GF^ST5N 
















MOLDE DE CORPINO 
TRIANGULO 


2 cm 
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MOLDE DE CORPINO 
TRIANGULO 



MOLDE DE CORPINO 
TRIANGULO 
CM COSTURA 
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MOLDE DE CORPINO 

TRIANGULO 

PROGRESION 



0,3 cm 
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MOLDE DE 
CORPINO MARIYN 
CM COSTURA 


0,7 cm 
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i 0,4 cm 


MOLDE DE 
CORPINO MARIYN 
CORBATIN 
CM COSTURA 
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MOLDE DE CORPINO 

MARILYN 

PROGRESION 
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MOLDE DE CORPINO 
JUVENIL CON PINZA 
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MOLDE DE CORPINO 
JUVENIL CON PINZA 
CM DE COSTURA 



310/652 








MOLDE DE CORPINO 
JUVENIL CON PINZA 
COLETA 


u 

E 

U1 u 



KD 


311 / 652 


MOLDE DE CORPINO 
JUVENIL CON PINZA 
COLETA CM COSTURA 
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MOLDE DE CORPINO 
STRAPLESS 


15 cm 



4 


xQ 


4 


x8 


4 


cm 


cm 


cm 
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MOLDE DE CORPINO 
STRAPLESS 



t/i ui 
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MOLDE DE CORPINO 
STRAPLESS 
CM COSTURA 
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Top-con ber** <le el&rtco ancho y 


25 cm «'k‘ »iij;o:.r.r. cor < Iv-avi |i 


Ip err de rJrpciO!- do -di«r<0 inter-tiO 
3 -di‘0:,v1v 'fiiasdcp qu«b--a 26 cte Mrtix; 
I ■ -. m o re d^lku do o-iUra anrht; 


Arj'iJd.i': 


Ge<re<2sras 


? 'I :V: :;:: ■ 
m ; v 
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Enrollamos el delantero hasta ver 
entero el refuerzo de algodon. 


Unimos delantero con refuerzo en 
tela y algodon con costura Zig- 
Zag. 


Bombacha Vedetina 



Unimos este con la espalda y el Elastizamostodo el recorrido de 

refuerzo de tela. una pierna (tecnica de costura: 

elastico quebrado). 





Elastizamostodo el recorrido de 
la otra pierna. 



Unimos un costado dela espalda 
con un costado del delantero, con 
costura Zig-Zag, 


Elastizamostodo el recorrido de 
la cintura. 


Unimos el costado que queda 
abierto con costura Zig-Zag. 
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Top. 

Elastizamos el escote del 
delantero (tecnica de costura: 
elastico quebrado). 



Unimos un lateral del delantero 
con un lateral de la espalda. 


Elastizamos sisa y escote de la 
espalda (tecnica de costura: 
elastico quebrado). 



Colocamos elastico sobre el Cerramos el costado abierto. 

recorrido de la cintura del Top, 



Armamos los breteles de 38 cm 
(cada uno) introduciendo la 
corredera en uno de los extremos 
de elastico, y atracamos con 
costura recta. 


Por el otro lado colocamos la 
arandela. 



Pasamosel extreme libre del 
elastico por la corredera otra vez. 


Colocamos el bretel pasando la 
arandela por el elastico de la sisa. 


Atracamos el otro extremo del 
bretel en la espalda. 


Cerramos. 

• ... ; • Hi 


f 


i 
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Bikini. 

Unimos los centres del delantero 
y de la espalda con costura Zig¬ 
zag, 



Unimos el refuerzo de algoddn 
con la espaldaycon el refuerzo 
de tela, con costura Zig-Zag. 



Unimos los elasticos de la espalda 
a los laterales del delantero, 

Colocamos monitos en cadalado 
del delantero. 



Unimos delantero con refuerzo de 
tela y algoddn, con costura Zig¬ 
zag. 

Enfrentamos espalda con refuerzo 
de tela. 



Elastizamostodo el recorrido de 
una pierna, dejando 17 cm de 
elastico en el extremo de la 
espalda (tecnica de costura: 
elastico quebrado). 

Elastizamostodo el recorrido de 
la otra pierna. 



Carpi no. 

Unimos la taza central con la taza 
de costa do con costura Zig-zag. 



Enrollamos el delantero hastaver 
entero el refuerzo de algoddn. 



Elastizamos la cintura de la 
espalda dejando 16 cm de 
elastico en cada lado, 

Elastizamos la cintura del 
delantero (tecnica de costura: 
elastico quebrado). 



Hacemos una bastilla hasta que la 
base nos quedede 15 cm. 
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Elastizamos el reves del escote y 
la sisa, con costura Zig-Zag. 


Cruzamos 1 cm los centros de las 
tazas. 


Colocamos en la baseuna puntilla 
de 3 cm de ancho por65 cm de 
largo, superponiendo la puntilla 
sobre las tazas. 


m mm - 

I y, M 

I- 4 mb 4 

■iM- " 


V“, 

' •» A , & :'s t 

■ 


Armamos los breteles de 33 cm 
cada uno. 


Introducimos la corredera en uno 
de los extremes del elastico y 
atracamos con costura Zig-Zag. 


Introducimos la arandela por el 
otro extreme 


Colocamos el gancho en una 
coleta y atracamos. 


Colocamos el gancho y atracamos 
en el extremo de la otra coleta. 


Colocamos monos en la punta de 
cada taza, 


Colocamos un monito en el 
centro. 


Volvemos a pasar el extremo libre 
del elastico por la corredera. 


Atracamos el otro extremo del 
bretel a la coleta, con costura 
recta. 


Pasamos la arandela de los 
breteles por el elastico de las 
tazas. 


Cerramos. 
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Bikini. 


Unimos delantero con refuerzo en 
tela y algoddn , con costura Zig- 
Zag. 


E nfre nta m o s e sp al d a co n refu erzo 
de tela. 



Elastizamostodo el recorrido de 
las piernas (tecnica de costura: 
elastico quebrado). 


Elastizamos la cintura del 
delantero y de la espalda. 



Pasamos la arandela del bretel 
por el elastico sobrante en el 
delantero, v atracamos. 


Colocamos monos en ambos 
costados del delantero. 




Enrollamos el delantero hasta que 
podanios ver entero el refuerzo 
de algoddn. 


Unimos este con la espaldaycon 
el refuerzo de tela, con costura 
Zig-Zag, 




Colocamos una arandela en el 
elastico de los extremos de la 
espalda, y cerramos. 


Corpiho Push-Up. 

Unimos taza superior con taza 
inferior, con costura Zig-Zag. 


Armamos los breteles(25 cm en 
cada uno) introduciendo la 
corredera en uno de los extremos 
del elastico. 


Atracamos con costura recta. 


Por el otro extremo introducimos 
la arandela. 


Nuevamente pasamos el extremo 
libre del elastico por la corredera. 


Unimos taza superior con taza 
inferior de goma, con costura Zig- 
Zag, sin superponer las piezas. 


Pasamos el extremo libre del 
bretel por la arandela, y 
atracamos. 
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Volcanos la cinta vaina sobre el 
reves de corpino y pasamos 2 
costuras rectas en cada extremo. 


Atracamos cada extremo de la 
vaina, con costura recta. 


Superponemos tazas detela con 
tazas de goma. 


Elastizamos la parte inferior de la 
co I eta (tecnica de costura: 
elastico fantasia). 

Colocamos las coletas con costura 
recta. 

Elastizamos sisa y parte superior 
de la coleta (tecnica de costura: 
elastico fantasia). 


Colocamos el aro pasandolo por la 
hendidura de la cinta vaina. 


Marcamos el centro en el borde 
de la taza superior con costura 
recta. 


Cosemos cinta vaina 
colocandola sobre el derecho de 
la taza, con costura recta. 



Armamos 2 breteles (33 cm cada 
uno) v los colocamos sobre la sisa 
del corpino. 


Colocamos el gancho. con costura 
recta. 


Finalmente colocamos un mono 
en el centro del corpino. 


Colocamos el gancho en el otro 
Atracamos los breteles sobre la extreme de la coleta, 

coleta. 
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Ca. , -ii:;olif: rot- torpific corte vertical 
J&mfllii y twl y bikini eofa t$s$ Sgfi 
. • i'ltsni dfl pen'ilia. 


Iv5 m'et -6% de f . 11 L i L-i eiasfogtfa 
Cti 4 sin de<ri ! x£htJ 

j metro d«s e^tico ere brete! 

dd 0,6 err: de anebo 


2 metros de; lattice quebrapo- 


2 rretx's -de doto bebe color 
violet^ 


2 i" ca cnUi pebe color Ifl? 

■. 

Arandelas* correefecasi 



» 
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Elastizamostodo el recorrido 
de las piernas (tecnica de 
costura: Zig-Zag). 


Enfrentamos espalda con 
refuerzo de tela. 


Enrollamos el delantero hastaver Unimos este con la espalda y el 

completamente el refuerzo de refuerzo de tela. 

algoddn. 


Bikini. 

Elastizamos la cintura delantera 
sobre el borde de la onda de la 
puntilla. 


Unimos delantero con refuerzo en 
tela y algoddn, con costura Zig- 
Zag. 


Atracamos con costura recta. 


Introducimos la arandela por el 
otro extreme del elastico 


Pasamos el extremo libre del 
elastico por la corredera. 


Elastizamos la cintura de la 
espalda. 


Armamos los breteles de 25 cm 
cada uno, introduciendo la 
corredera en uno de los extremes 
del elastico, 


Colocamos una arandela en el 
costado del Bikini, 

Atracamos el elastico. 
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Colocamos el extreme libre del 
bretel en la arandela, y 
atracamos. 


Llevamos el bretel hacia el 
delantero y pasamos la arandela 
por el elastico del costado. 

Atracamos, 


Cuerpo. 

Unimos taza central con taza de 
costado, con costura Zig-Zag, 

Pasamos una bastilla hasta llegar a 
17 cm en la base. 



Colocamos un elastico en cada 
lado de las tazas, con costura 
Zig-Zag, 


Elastizamos el escote de la 
espalda (tecnica de costura: 
elastico quebrado). 


Cosemos las tazas a la base del 
camisolfn, con costura Zig-Zag. 



Colocamos las cintas sobre los 
extremos laterales de la espalda. 



Unimos los costados del camisolin Armamos los breteles (38 cm Colocamos los monos en ambas 

(delantero y espalda) con costura cada uno) y los colocamos tazas. 

Zig-Zag, pasando la arandela por el 


elastico de las tazas, y 
atracamos. 

Llevamos los breteles hacia atras 
y atracamos, 
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EspaJda Camisolfn 
Con junto Cam is ol in 

XI - tu! _ mayor est tram Lento 




























Deiantero Botmbacha 
Con junto Camisolin 

XI - purvtilia 
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dn ijsry 

GUjdjO^ (joijajuj) BZEJ_ 


Defantero Bombacha 
Conjunto Marilyn 

X2 - puntilla 
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Deiantero Cam iso! in 
Con junto Camisotfn 
Xf -lul 
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Espaida Bombacha 
Con junto Deport jVo 
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IDS TRAJES DE BANG 




EE trpja do barip. Est.i prenda no obslame CuOnr unji 
peque^a paric doJ Cuerpo, su posibflidad de va/fgctOfiea 
es tan f>!5a oornu cualquier ocrn tipo de vesiimema. 
debt do a qcjt hay trajes de baiio eplerizosv con o sin fa I 
da o tlpo shbr) - do doS piezas no muy reducida/, y otraa 
diminutas bikinis, can corpinqs fruncidtJS, con lecorlOi 
o b.en con pliogoes bases la sintdtica Kini o la rnfima 
Tanga. 

De iquaJ manure, la variacidfi On IdsgSneros es ilimitp- 
da. «KCcpt.uando aqucrlos de lana. siendo do uso mas 
trecuGnte gOn tiros do algoddn, jersey, gtneros elashza- 
das (stretch) basts gGncro de arpiflata,' lodes puedan 
forrarse o no. co«no asi lambi^n pueden cortarse sobre 
gonoio a I iiiio o al bias, slantlo esta ijBcivna posibEHdad l a 
yua permit* mayor adaptation y adhcreocia. 

U'jbido at uSO al quo Ostd destirtado esto tipo da pren- 
da. es primordial loner en cuenta al surriergjr en ague 
rodos Ebs elementos a cm plea r an su confection. inclu- 
yendo eE hi la a utilizer en las COSt-uras, Si ostc se ad 
OLiieJe en bobina o caffetel. formal una madaja y kieqo 
do mofaria, 'ebobirtarto, 

A !‘ayes rie esta Stdc out se inicia y epo la variaci-bn da 
las prendis B inT&rpretar so iluslraran lodos -os Tipos, rtn 

rrajes de baflo antes mencSonados v se senaiarin Iqs 
dole CIOS quo con mas Irecuencia sueEan present a* SO. 
d£n doles la debida solution. 


SCANNEADO POR FLCLSC 
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MEDIDAS NECESARIAS 
PJRJ TRAJES DE BANO 

Adpmda de las- Ftt&didas *rpp|&adas hltKtuftlrTWffiM- (lairm !l S*"^ r 
nqcesfrfiSS.: 



1 tomornp chi muiki; -2 La-mu total del tipo: 
&$em. 6flcm. 


(Jtncar In cijitn ir ul-' lira v jpedi* Mfcdir e\ t u £t jrr^t,. LO^S-I dttSdO 
ill ransom® d.u? musla a la allu- ai £urd6n u^^Eil* efl al dolan 
Tij que se -Adiae la (wac i-i.ijn wm), pa*ao<io la iiiica mG&rlca 
du MrajK dti Pai\o tej 58 GJni. £■£■! tOUtf Itt pIsmSH d35Efi 

mi&mo cordon flfcistictP a* Is 
parte posterior (ej. 63 cml 

1 -- 



El modolo d£ feikii^ qua luGB la ipann^qyin E^frtvn SchfifK esi5 r*?q. 
IkTjidq -?fi tela d# algoddP ra^anlg V lemrfidoi fin b^li^CD-, 

PI corpirt® Ifevft uoa gds1*k«i fl«n furma diagonal, raampi^andn hi»s 

ti.nas. Errtt Sit SDEEieng rqn un brfiEfil fiflE&filO Par delrdtf 

do La nii£fi v prardf CDn das qut* iulflDH 50 Ids cpiLndc* y 

■pnudan en l-I £&nEfQ tilt la 

L-i k^d! muy un aoiboa cosfladDi. pifimiw afmdarse tor- 

niQntbl^. tfiEi IMJ lug ¥Jdp cortDdU al bias paia WJtftWfVOT lar. r;t- 
yaa d&l ganero JxjnTpncn leu 

2 SCANNEADO POR FLCLSC 










Formar -el rcaangulo a pi i can-do oomu vtni- 
cal la 1/2 iic la medid-a dr tiro mas 2 cm 
(rj. cm} >■ cofiw horiaomal la 1 -1 pane 
dd 3 *k CQNTORNO DE CAPER \ me* 

naa I rm {ej. 24 rtn) alylcmrnda las pi.ap j 
CCii A-E-f^D. 

D.E5D.E" 


gu^u (lazo para asvudar) 
(ej. L 1/2 cm) 

pujLi* M. Udf Lui 
pu jlLhj6 M-K. 
marcar d «nlrp -dr los 
punLos M-K 

apl n .ar sfgiin 3o "retyukni 
La c g n Tu r m ifio n . 
(*S- 1 1/2 cm), 
pflhto O. 

harw r] |Xir;i[Hj C apliear 

1cm. 
pgflio P. 

.ijslirar 3/Z cm, 

pUEllO Q. 


URSDE 


Lprol origan-do la Li#ri kin¬ 
tal dr cimura) apLLcar I *4 
pane del 2do C’ONTOft- 
NQ DE CADFRa mb 
L era {rj. 2 Jj fin}, 
punio E. 

[near ua.a vertical apli- 
r-arvdo In 1 /2 de Ea mrdL-da 
Jr urn mcnw Jem 
(q_ 32 tm),. 
pur.i^F- 

Lra/jr ufia h^fiiEjfUsJ. 
pumoG. 

hacta el punto I 1 - appear a 
!£u*lif- £q_ lEJ.Cpi), lrrJL. 

ai/tuha de caqera., 

: pwii# H 

.iplkar i'juaE dbi-anria 
que A-H (ej. iOm), 

pULlEO I 

oiMmiendn d punto j. 

hadn el punl# C -i plirar 

J gFTlr 
punCg K. 

i:ada d pun eo 1-1 apLicar 
L/2 cm. 
pumo L 

Ul>Ll"nm fgrmiit bres 
pgg'gs t,-K. 

hii-r i.i nl pudlu C ifcKritii- 

i :m rL anclKi del con ad-- a 


DESEft 


l>ESDE 


DESJJE 


Uni* eon fomta Lu-s 
punios Q-l 1 y con uim r«- 
i a [os 

puirios P-M 
mmcarrl rcnlrodc los 
puivlo* M^P. 

reuiiLadr^ndn, ?p3icar 7 cm 
pupEo S» I’nar mn for¬ 
ma P.S-M-O-K. ob- 

EiMtirisdo r.L aberturj par.i 
d (TUisJo, 

hacia j apUcar 2 mb dr cil- 

taUe, 

punto T 

Unir 3 o& punloE tL. 


LJESDE 


DESDE 


DESDE 


DESDE 


UNIX 

DESDE 


DESDE 


NOT A: ™dir d record do deJa linea F-5- 
M-(>K y cgniralar si -EfLr n dr I o 2 cm 
inis que la mrdida del cofumiio dr iBLuLo r 
pAr.i Kererrtbflbadg can iwn p*lji%iinN. 

Ln ■: dr kt menu? a mjLVDr lirtier:! qin- 

din.ra^Atf unicai^ienir e* d ^isnm M 


DESPE 


SCAN ME ADO PQH FLCLSC 
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IDS TRAMS DE BAXO 


R«iiiar el Moldc Base de Caracas y hi Li: : -aii 
con piTtzaa {delnn(eto> png -S - hnsia la cin- 
iii?.: La pi-mca ck la si^a Hdw len^r dntitr 
firplundlidad { W grnfirn)- Collar d mpldc _i 
wi alrcdrdnrr Con^drvaqcb Lius lei (irijgLfia- 
\t*. 


CtfrM con .iliiEires i,i% ptnias de hombru y 
sba y cornu- In pimza de cntallt, obtenLendo 
d nwldeen forma plana 


2iJid.ii B iipliLiir l.i ;nrdnd.b 

BiL-rfT del (top in* (ej. e L-nO r 

punlu a. 

LrazAf uci.i hertzeni?! basta 
;a piuZ. 3 . 
pitriGu b 

tiada a, apltcar 3 *m. 
punto '■■ Uiiirc-V. 
h :■ ■ i «l r Jiplk^r lii irqcdid 
B\ue dci Ouqjibo (cj. 6 L-m:i 
|kiiUu d 
hdL t.i S apilsr 
i:t;'t que r- rJ. 
puned e. Unir e-d. 
harin c nplienr 2 cfti, 
punc-o f, Unir f-V 
fiplkar 2 cm. 
punta g- 

hacLJi cl punt4 V iklcrmm:tr 
I:l nllur.L ilnl mr piii.n 
tq. 9 <iri>, 

punlo h. 

bada r aplkor igual diitLiiv 
da qut e-g, 
punt* i. 

Uiiir.g-b-h 

hacin b apNcar 2 cm, 
porno j. Unir j-c- 
hadn h apVmr di-=tan- 
j-ijk ]>j. 2 can), 
puiuo k. Ufilr t-f_ 
liiaiLH k .'LptLiiir £ jgUSLti 
(c]_ -6 ™>, 
pkidiio L. Unir I os 
ponies L-%', deterininancLo la 
finhira. 

Gortnc pnr 
corpino y Jn 
|i k l ri L i j ■- l 

.irtLttde eii ies parcel 


T-Q qnede sober c! bordc del gen-ero detea^ 
do- Froiongar rksdr fas purHos J-Vf pan rl 
lano enUriscn 

FLgu rt. N 1 3 K an i (pjpmLdil} 

Ubk-ar el moldeeuidando que In vernal 
T-L quttte sober el bonk del gmen dobl.i- 
do. 

Frolongar draft Los puntdE. j-M lograndp el 
larfl witeri ru 

Fi^UI 9L1 M * 3-4 Ct>F pLEL> h 

CoJuL-ar 1 ok m*]de.s u^un he decree txirnbd- 
nar el tram ado o dEbul* del genej-u 
FigurmN^i Bretele* 

Ubicarlos con el anc-h* 1 . s el largo qnj-e & cr- 

st&n. 


IJLSIJF. 

DE$f>E 

DE^DE. 

i>fLsm-: 

LULSllE 


DESDE 

DE 5 DE 

nfiSHE 


IJMSIJK 


GtNERO MECESARIO 
PARA ESTA BIKINI 


G£NEAO 

ii *fi? in A+ Anc-ho■ 

AATI5TA 

U.^0 in lir jrthf.i ,IUU m 


UBICAClON DE LOS MOLDES 
SOBRE EL OtNERO 


l.ns midiks »e hnn ubkado ^obre jencro de 
U.90 sn de anfb-.i. rmp^nindu 0.^5 m 
Figura N 1 Ktni [detanleto} 
Ubkard moldc caicdniid^ qut I., vcnknl 


EH.SEiL 








4 


SCAMMEADO POR FLCLSC 


342 / 652 
























PR F.PJR. ICION 
Y PRUEBA 
DE U BIKINI 


La pPSparsei&rs S51S JjiKin. r*0 pmswhq rpinypren diHiiLuHjadci; 

puas luago nc habar certsdo u! gen^ro I® lime® q*ic detnrra hac&r 
&? «■ diiirlQ D l» b-ai^ca ADMadB COfl l^s mi^mD5 mqldeu V pmusdcr 
3 hiivsnar IBS P0€BJ5 C-0SWS5 quE rile li+jnd. 

Lueqe de hab^r d'"ibisdo Id-: ^EHinuhg? e hLuanadb "IV. fenfi Ifrin c-o- 
rrasponduDfllW- incroducir ytv lg parcp p^tpripr dK I a Kini. en im- 
t>SE piernsp y DP IS d*Hurs un sl^sikD tirantfi fWirji qiEt Id nninma Md 
sdhiaro. corpaclsmanta. Liege proc-eL-i™ a p/e&ai la bikin. 
fer yaiarsa da una pra*Mts ™iy especial. «j> el mpmerurn dn Lh 
pmeba selO pUMSC-rt prflsenjjise |a& W Wtiprirr:- -inhc-rr-r It s ;i 

la tKariCld Si. Bine ei,ras raqyflprfiDS pnr la est^C* n 411 gusty V Iji 

audscra da qulen va a lucida toi aqrsndar. redetir; .iu m<miar e dts- 
fniftoi Ol busi* p tflfwr mnVDr e mcngr fnrmg fin el cnrprrw, cgmo 
aar rontkfrn r pvn r g ayfricnlur lanfg >. n Li p:rifl ah-i dU j Kihi cu- 
mo an g| mnEdmo dui musto. pyes e-sta rnlijwdthi de variationas 
n& pyedsfi oontempis r&t an su tefcaiidid fin el Mg Ida 0:i?e. 




U 1 H 5 dB IQS da^octys qite KUElfin pfu^riIdS£ Si probar al cerpl^tf CS Ja ondylgL-idn en la parle tofirfll 
■dfUido j q^ie la cividri del m^rtip m? es ta sufieierUa pars ai busty. Si cii modclg time cos(urfi m es- 
pa S*CCOr. quit-fl* *1 PKi-etfanW en la 1=11 ams p CHl corno S* sprscia Sii is FOTO ? En en quE cl ecjr- 

pi^&-careciflfs de cyscura liiieial lumar diclw es&BdciDHi an li pmsa sa^ntsda flf 1 lg FQTO 3 



4 en esCa toe SS^alan IDS 2 eni rn^ fl^o-d&n It iindreardps 
en el Mtildr Base. flP flfl teciO^ dfl! muslni qin: en - 

bebidnS iDn al i 5 I^b:k;o pars EM mnvor adheniPKia; Su 
riirlcfci IP eomod idady (Drmsi. 



5 En kM CjP&dft fin qee £4 Dbserv€ un pltfifufi flft al BfiiMdr 
due sa fifinain cen !ipi 2 . dai'Duafilfa qye la cc^to ^a- 

d6n d"j quifin yfeSIfi ia Kis'ii ppmil* uh ™yer MVtidqee 
asia jsfiCCQP de la piame 
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ms TRJJES DE RAW 


DETALLES DE 
TERMINATION 



N 



" T. * 




d wiping con d H - 1 sa -lusua la oo&EUra 

yna -vei unddifc y planthncfa obierts- Con fl: N “2 SO S&^a- 
ta la toslurft Sufrgo C*fr plegfldg c-l bgrrie y coaltfo OOP pun- 
10 gufinse,. Cfri'p'ift dfil EambiPn e! c-minnichc chi (nde su 
toma habiendoso co^do daii nrf>dD. 



Liu:g<: au ov:cr a mc-yir, panes ue l.i 
entrepiitmiis, pljpchflr ipnl^ i^sEiji 
-lm'I-ii S So$ bOrda-? con pur-ta guanla. 

Coh Ed Ivtni A S* la vrttft edsida mAquina. dfll 

roi&xoo modo que log esteres y ihi fiSsau da un veaiidu. nn 
camljtij. rj?n Co hHfft & W ^KM^bIb n Fas vteEflS Chile i-ItJLi u;ia 
t'ST ddbfadas s i/franadDs 



M 3 s>3 serial* eB breiel fciiMi=iiG que ird Irjado con 
p-^fileidtfS dul fflve-s Bri la pHUB Bupenar dfrl corpinu ck r 
d N" 4 « Sffnijlfl p! Anqbla por ct- 2 .i-.du se CMbrfin u mfiltc 
ambos Jndfi^s dot Wfcrpiflo. 

En at dng-jk- re^ante gh-^ryB C3 br<H9i que iril JriutEa- 
do en el tcfncra da in rspslda. cosido de: inisnro mocft' 
qua el bntfriOr- 



En t:stp forn sci observe et ensanche de la pares superio* 
del ddantero dc la Kinl; an hu Interior 5* JiDflorocadQ Wi! 
diriSil CKlr^Foit impiditinda qge asla &pr^nr ceria. 

Can la Efttra C aeriala ul crutir-iehe do In parte b:i ; .. rfd 
del.nncer-o qme irft r^reida oop pun to quanta, La parte ica- 
nePrn r;^ ^*iri,T rtcl mis-mo rnodD. JJiJ r O en &il IfilBrfkOr debt 

rglcx-.n r^r un cltatico BisrwHo 


e 
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BIKINI 

EN 

ALGODON 
ALUNARES 


ci r™SMti qur? turn la maproK^n Mina Mafiia *■£[& maliiado 
en ie!a da atjKSdn y lonadg can bsciiia. 

Hn Elder 'j-ortadijgfriera =1 utefi, lAQHIKfe mayor adhgnarv 

•: a Oil I* Tadtf-qi 

L uuFpiftq, nn may ian^CiCO, S« uRS frl GCnlii* del Le>tl 

Con una p&quH^a flrgOlla, d* dOHd'e ^urga-n legs pliegnjes quE *S- 

_laa priiiifl-a. 

Ei tMial qua sl- ^rcHongj hasta dci'4=- dn- la nuua disminurd^iis 
aneno hasra. icner 1 cm. sg sujeiij anudindnse. De igual roa- 
nfl/i io& biefrioa Faie^ig* » gnonggstfin iambi#n naita c?n&r 
" ernifo nathq. 

Ei riiyr,’i> ^ jg del am I re- del r-j-rpartu £c «iEipiL£ en ios 

cn&ia do^ dels Kini- 


I SCAMNEADO PQR FLCLSC 



COR PI NO-molde base 




Rentier cl Mufcdc Casncas con pin- 

itaj (driauiero y cspalda), p%.T L a sdamcfi- 
ec hnsca la i iniucri, con mict 
La pinza dc !i dun debt tcntr dobtc prafun- 
didad, 

CortiLr lofl molded ^ hi alrHhdor c*rrp*o cl 
rrtlsNc drL d* La cipulia, 

COEEir la pidc UtdEura v terror Lola LlIIe- 

lores I m p]fL?£E dtl bombro y dc la m 
Unir aiTibos ccacadnaMR alfikrcs, obdando 
cl rntatlc dc Losjadn dc la espa Ida, 

PJESDE 1 hndn rE punLo B apirear la 
anc+bda base del corpmo 
0 3 t m)p 
punEu J. 

SOB RE a irazar uri£ iLnrijxmid, uhEr- 
niendo 1*5 
punnos b-e. 

DB5DE c hacia e] pur-t* a aplkar 

2 or i 

punt* d. Unir las 
punui&d*V. 

PE 5 DE b hacqi cl puirto I aplitar 

2 on, 
puallo C> 

Unir Id5 

puniuS c-d UML u;i .i rtCia y 
ids 

puntot c-M eon farina uEhc- 
nicrai* d esebee 

DEStlfc M hadn cl puFUoR, apNe-ar cl 

Jnrhu del hrctFl 3 gU5CO 

(cj. Zoi L J h 
piU’iLO L 

DFiHDE ■> hactn cl pun h.- C apdkar 
4 rm, 
punt* u. 

Unir ran forma le* 
flunks g4, 

DEgDE V hnt ia d pum® r (un b cirv 
mraj ap^CJr [guns cl=s! 

■que 

V-c, puhco h. 

DESDF- h nplk'.u- 2 tin, 

pnntn i. Unir k* 
puntus- L-V 

COX j marcar d Lentra ife In5 

puntcus L-X, Unir Jdi 

punUssj-i. 

[>£SE5E. j aplte-ar audio dr J*r*id a 
^□5Lo (ej. 2 im j h 
purnu k, Unir con forma 
\m 

(junlus k-i;. 

GON I mareflj cl ccnEro <ncrc d cs- 
coccy eI 

■punto V Unir Ihc„ 

CON in marcai cl refttro dc Itw 
puntos V-d, Unir 
I Vur V*e_ 

C iLirUir ii mi. alrafcdor por 
lai linear que dcierm in □ r* el 
o-Tpifi* dc la lue^a 

rorlar p*r bs 
punlsis c-L-V y dc^dr rl 






























punEO t hastafj 
puhEu in y df^dc c h;i5ra cl 
pullEO V. 

Cerrar la pin^ cur :.tlj']3rr« 
uniendo ioi- 

p^inn>i dri. y luqjp ubecario 

idm rt gener*. 

NOT &■ Para rcaii^ar L.i Kid, niili^ar cl 
MoLric Base dc KJni (jxig. 3 i 
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IJXS TRAJES DE 
BANG 

GENEKOiNECESARIO 
PARA ESTA BIKINI 

ClNfcftO 

(ILW in lit jiuha . i*i- 

BAThSTA 

0.90 m deanclm m. 


UBICACiON DE LOS MOLDES 
SOBRE EL GfcNERO 

FigurLLi N d 1 y £ Kini 
f jurl.ir uri jWL£jt£utft Jj£ ^cilcfO 6t G»_45 m 
lj>ir u. M M m -:cL imvho dd g-Jnrra), IJIcgartta 

l"u-nndrtd/j UN LftUJtgylO' till <rmiO W ilysLrn 
pn d ssT-ifi™ y ubai^r Ui 4 nioddes eu id-acid^ 

L |ut Jii verlLfajca I-Q y I -L. 4d delanlrrfh y 
id pane it-aara rc^pprlivitnwntc, qgrittn .mi- 
wtd bordt ritefe gdwm dahknt* al tise*. 


Soaimtr i:on atflltna y aiucs dt cartaf dcjar 
2ns cnsanichci cor re-spsMtdiencc-v 

F^uia N -3 

Ubic.iF ri moUk sf>trr c^ncm at bib. ™L- 

■daiufo qup I-t- 5 hr-rcdw fen.lrr. 1 qurdp^ rn 
\azrr.:\ hnr;Ui>nl:Ll y ^p^rslr pi fKinLi:- p fnir 
purtts igtiu3r:, (E;i3 Linnw> 7,c iluacra), ■:'b1r- 
mcEidrj tax Irn plicj^urx. 



SCANNEADO PQR FLCLSC 


S3 

347 / 652 











LOS TRJJF.S DE BAS'D 
PREPJRACION Y PRl 'EBA 
DE LA BIKINI 

de cdrtorol gdrioro, emplaar Ids mismo& moldse para 
c-QiiEif \\± b91i$[a tanvbf4n if bios- UFlir Esmboa g4ner qs , hilva- 


nar Im ires plieguga reemplaian \e pi-nia dst busio inlm- 
duciando an la a^olla [as 2 cm da cruca v HjeCmtfndoiQS 
con hjivon-es; d®l mis™ modo', unirkrs wstadDS dc Ei* Km 
indole can UrgolfeS, 

Dpbl^r I^S eAHHichdii e idlr-odu^r un elisfito tirftnte en ifr 
pares 5^p*ri0f tie la Kinj y err ambirs picrnEis an la parte Lra 
stra. qu# te:ii> adhiefa Mrretta>m*m*. 



Debidd a la Jo^na tfu- a$cow an as*e : : pp de corpifto. 
P«j^dc prpdijci rsa u ■■ u cndvlMSpn an c- saciar qua •:■ Pro¬ 
ves or Ce^gc- sa?1ara edn n-i Jdpi*. Para t^mifiar asc* de* 

frrelo. deberd - aufflan^jrs? ih ergen inuodifCitfCh an ■ j u rpn 
nr.; 4ii frsta F»™lac* r &alddar dci rn- ■.■ IT: :■; y o&u “r& danCru dd 
anp.iftch*. ion flt sinner ifltf cddoi. urv> citfta axerafom i=- 
runti. 



Dobidu a qua la pare# supaiior dal do-injuu^ no i:qy? 
eiasrSco Lpy#5 al misiTbu quad? tfe«jirtnnn por rrsittrio 
Atranca a la pwida] p^do, tagiin ins ranfnrmaetoirfs, 
prcsQM-pr l;imhi(vi -e-ji n-SCfr SoSlO-r una papua^d CiJid ula - 
Ciin La odhn r-cfl-ci^ esia hcriianldl Mr -ti-gi'j del iTM5md 
mode nan 50 mdidd pan* cl aitena, tDlacFmdo una clma 

OHEr&ffrrE ddulld dal 4 r#v4i dWUf-D d#l ai^SSnCqq. V- 0 r Pij:n 

El. Si aare- deJacuo rw dasiijHraca_ qu'icar *] raepdorita uf\ 
#1 dOtlaa da las argglia* Bn iimtips gciitadp?. 


Los deeallca- do LnrnftJnad6« Pm varlan tdn ruupoum a la bikini da la 

P%a 



4 


D 

La pan* curva puc ,■_- 

QbMM CO tfl Sfr£ICll r jn. 

lion ft| l^piz- pL-? 

Jr ser p^D^tKJda pcir 
"jberr.c ion~>3da In rr* 
dida dc lurpa- dc l>ru 
imtiK Idigfl tft.lftddtaldft 0 
nor tn^oct? Ub cs^^a 
dc In p'om ne^clj npro 
sii-ldy. vn c'jj'ql- crp dv 

*tld= i:i! TU^|ii 4jp- 

dlnndQ ol co^nr^hn hns- 
12 lof| 1 ■ ir ynn Tin44 \ vnn- 
jo'itai Similar . 1 ! dclnrir-rt 
ro. 




£4 
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TANGA 

EN 

FIOCO 




£; tro|B da baito qua luce 
ij mannequin 
Silvia Pctk 
fimra tanga regliiada. 
cn gfi-nemde tiCW*). 

E* desflecado quo se 

Observa se hg laqrado 
‘Jtirijando ef gfrnefQ. 


* 
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.p- 11i . ■ i.: ■ » * ~m i , i" . - 

LOS TRJJES DE BAS'D 


TANGA 


FIOCO 

molde base, 


DES0E 

□ 

fprrtier^.ind^ )| licirtrajrwtal 4 |e 





dntura) apiiL^r tM |ur?e del 
CuN'E'CJft. NO PB G:\- 
□EP.A 3 era ilrj .: It <rn |. 

SM^nlo K 

PESEJE 




DESDE 

E 

tr-A^ar ur^ wniml OphiviiidD U 

S<JBKI- 

N 



t/2 dc In mc-dEdn fk- \]fo rnenns- 
2 (til (tj,! 12 4 m}. 





\mnOi I - 

DESDE 

H , 

rjtsoE 

F 

l^aiir ur.o bDii^unadS; 





punki 0, 



DEibE 

A 

inni 1 :s i-l ptinia B ^pJiear n 11111.10 
MU , ,1 PRJWLftA ,\C P . 

E L-ftA EJE fLVDERA. 

DESDE 

' E 



|HFfji'J M. 

DESKE 

F 

l>ESDE 

&; 

nplh^i iuM.ii riSistiuifin jpjp A-11 
Xej.: SOcm>. 



LJN rx 

Ml 

fKiflEC' 1 

ohc^riicrul^d puniaj. 

PESDF. 

t 

m.sm 

OEN13E . 

ft 

Iinei-a el pum* G iplir;u- i em, 
flkUtta K 



T? 

lijetO fll H afJicar 

a/3 fm, _ 

OGK 

V 




pujito E... 

Unlr roil 4 h 

3JESPE 

V 



pumas [ r -K 



DES,^E 

F 1 

.' i i|’iIli j.c 2 cm, jh.iM- n M. 




■ 

rMc punlo U.w.r ■: .1 \ IL- 
n^L Indriiniili 

ipJirar 1/4 pi|tc >k Jel dHtan* 
cb 

JH. jXickla S. 

i rj .* nr urui rtftknl, sfoietdcnda 
'la* 

pu nro>. C )■ P r 

lipUi.'r 2 cm dec-malle, 

FHjnoi Q 

Unir In p^tfiw^Q-i, J 3 rpkiii- 
cKn tint* Dfcbmkfidi.* tl 
p-JHW ft 

uplk.if i nrj., jharjlu ?i 

apflkrir L/i rin, 

(HlftltP ‘f 

LInir uin I a mu. Iqj 

pnj| ?1- T 

■ijnicar t/3 pqrte dr L dls1n.ii- 

U 

pim eh> u, IJtfiir LF-& 
murf.TJ i 1 ! i ri' IH4■ :li■ 

Sfli, 

ipitm 3 t/2 I-Jih, 

F<J rs r«i IV 

Uucr c-un Inv fn^inn 

U-W-S 


Corpino 


Rf.iNv.i- (■' .Vfnlir Bum d?J swpjto ^igiri-i * 
ciiriarioa *jj alrtikd<H\ 


£. 


FOflTnnr il nKr^rj^ul® apll:;tiido ™tw veri nrnl So 
1. 2 tlf In iDcdida itr lim m&i Cfh (cj It urn, 
|>.^in.. 3 ramo IwrisMjnrjl ;r, I-’4 |fas(tfc del 
l;lo OOKTTORNU D£ GA DKft A mttwi I tm 
i'rj.: 24 ms) otn^-n^-nifc tm iiunlas A^B-C-D 




CO^ X nur¥nr d cmwra dt (45 

pu^W.J-U- Sdli'r rMJt pu>;!- ■ 
brna.TLr ur-a %wknS itifitflrkT^s 
Ids 

-jijii loi Y-Y.. 

PE5PE V irJ^ar una be ijonlpt iutu . L 

lira* 

L-Vf-S* pupm l, 

MOTA- La t-E v EI-A je gLiLi/* jwr.j 

tl if-z-sh il Ail--- qur eijlsft h pane bij^ d t Jp eiiM.i 
Eutf nredidn pu**k variaF frs^iin rl dnrdw qu* te 
doStff. 


TRANS FOKMACIdN DEI. 
MOLD* RASE 


CON 

CON 

CON 

CON 


A 

bC-Dh 

F 

C 


m^Tvnrd Who. 

In |Klrte lv.|.i del n -rpini* 

fnirfai-d «mro dt Im::_ 

fiUf -lrd tTntm df D-E- 
fiiriLLT jjor him dm, Rj^ii 
h.ijt: ? 2 mm mUm del 
PJilll i>4< A 
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COMO PROBAR 
LA TANGA 


£ 1! c eait-jlo fli *gynl quu ■ el Jts la 2$ 
parn EHfchar-BS COn fKJcn fcua- 
1p pliiv, la ondulaLitil* lO-gradn can el IruPtC 
do -n p;ir‘.r biib 5uff)SP^ iii-ci^l manse f!vu- 
lunnsn iMSC buS-lO, HO Ototne,ie *= Sfl &D 

torcfarKir^ Ptfrrrts se sei^la a* Ifl fa¬ 
in. cto^pImHo hncifl I ados y <|u' rjjr 

-n CKlMdmni el fosCHl&aio dc gififW 


Sj jse obr.erv.1 qnt eJ ptrtto Slap que cii: Ici^ 
mini Id piirto all A del dfrshibdu Eicnde j- 
uruiuisiL- imdicii due el £Grdd*i ha aid* acadc 
also an cuy* oas-a iSebafi * tH^^i qae 

la cD^a es cofie. ®n ®sc? smg debars fnodi- 
fitajsa b l|nflr» rmipcpjpr Ptavierrcla ms-ia rec- 
lifi-inddn, na dtv.hkir :.i tpt.ilidad dal ITqcc 
haseti haberla p-ieiuidn. 


Ccnrfo u^cHfio 
pu-ira (Bti liogi 


fifi NEl-RO 

Q.90 itl df 1 jinclir^ ... il 1 fl m 

taffktas 

WO m dejaiicb-u .. ns 


L'filCAClbN D£ LOS MOLDES 
SOD RE ELCtNERO 


Figura N 1 1 

l r*iT jj i ■■ Ih:<.- meldex ci\ h p rtf IjoiJ-A (MM -nbic- 
: -n U Ean^a cn uni wb piu-li, cuid.mdn i| jr In-; 
tw« Q-L-T -3 qucdrn K*flt si bnrdp dpi genera 
derails. 

Figure 2 

t li-i .If el nnvMe cnl nmiii ** SIumitj tn el ijdSrtS 
■■ S :p|io M-pciTNc la pmruitrluLi-rl dc l.n pin , r -i -sir 
IaiiEi> vepjsriniii bunrcci £'4 p pm d^ifiViuif b 
^i>L|^ilnd ijjr v: ulilie.ir.'i jl.if.i fnmft. 

Pr-cpa.racinn pfrri la pfUtba 

3 .iurfl.i I dr pn^ir pifnEi> ildja y rorsurb, ilMai d 
*TMWfw i.W Liii'pifirfi e intnjdui ir u 11 MfriU'iruk 
S l) m de Lirgh) en el debits ibJ eniunriie it In 
P-^rlc I.' j j . i: 11 = r 11 : 11 •- iimfxn l.idm iLe -3 curp'ir*. dn- 
■asMftre L.i prfc I'crtiml UH* « pa Kiri fin ;i kujIu 
frj i l ns}. LwgC ft^Mrir rrl dctOc de b nrfdidri 
ft.ia* ^fct l ii_ r |:• is .11 (fj„ 34 enLl tmhdt -hdEd bdos- 
U pne bija 

■\jiLei de prolsir J;i Ini^u. dolllbf b fflne supe- 
fk«r de Ln K ini (dixl^hdj E-l i|s"- dcliirtp™ s K- 
Q 'tn 1.1 eipakb* y ftfic-Uldo el Sleru por b Hi Lei 
AukflMika, ivl|e«iltki LGn un hLlv-in v lurgu- inLrO- 
di. ir .in r^rdiin del nrisme miirto qu-eeli ivipfu- 
ito 


K 


SCANNEADO POR FICLSC 


■39 

351 / 652 




























LOS TRAJES DE RASE) 

COMO 
PRORAR 
LA TANGA 


No obstante harirrso 

liLfCtid a mi inicrt- rip! 

IfflOG d 1/3 -Jc la dii- 
lafiCati J-l, isle purric 

reducnrsc? □ Li TIF!ii !l TiM 

Si zn til mamanEn Hr 
COCIflf til ij^rir-rci in If 
dojft inUnehu sufi:- 
nmnici Mttrfr 

cad-6 n. 


D 

LjI rncfi-hfi L'-isVi qrc 
i! dCl|_|I u til curdOri cri 
OSES hpu i|h crdje dr 

bate qua a! lla- 
un cPaislltiGBCtO, CO- 
mp an B$[e cas*. ra- 
quitira upna Mjrrac- 
cidn nlvetiMfolO. ldl 
h>™ iq sffAata es Pro 
fe^or Poiouo con ai 

l^fHJ 



DETALI.FS DF TERMINACION 


1 £n hR] 0 row SO ObStirVti cl carpirm una ugz lOVOdctiidu rl 
qnrddn on &l d-Qbltiii del titiSarlchr SOSOO'iO GOn 

jwque^s- punl^Lbjt on anMjufi i^romoE. fiviian^ ■':I 
piiramicMO del Trunco- UJ Sui^rrui rjn n^i til ucrtUn cn ns 
1 c cnsn fls dti 4 cm 


LutyiJ do da i Eti-tmiotiddn a Ij b . ab^rruTC do a*ftbd& pier 
n^s. dot-'-a i^T<: 0 : fi.-iStiri-.hr v cositTrrtoln non pun-Q £]uan 
In. vnlca r |,> parre ScfMsrOr fr ii>il rcrtucif -ql cordon, mi 00 
mn Mi observe on la foio. 



3 Pa? cvin • quo e' doshilada sc dc^piaca- Jiao ■ a in pa=ic 
superior. sw?Ewr tinstiddie v ™d6n con pijncadili ioch - 
rmdps 
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BIKINI CON 

CORDONES 

LATERALES 


El modelo qua luce la 
man-neQuiri Angelika a-fi ur>a £:i'[£tica 
nifcia- feslliada an tela danim. 

Ld kini prendti en I os costa dos 
cor cordon bs a nudarJos y el eofpino. 
'-00 fr i.i ncr;Ft Igie-.iltis, se SoEliene- 
dewds tie la nuea y en el ceruro 
do 13 espaida coo un cordon 
Similar a I de la kirn 
Dehido .1- !□ ggnai slaniia do 
£sei; ti pg de cjfloi? ro r:o ha si do 

neccsario forrariB, ha t>i enclose 
wolcado (os onsanches danripseles 
terininacidn con porno g cents Dgullo. 


SCANNEADO FOR FLCLSC 



ws trajes DE BAM COR PI NO - mok/e base 




UBICACI 0 N JD£ LOS MOLD IS 
5 GBKEELO£XERO 


LwjK. rtrtai [2 Kcni dcjandi} l"T cnsam-hcT 
cfif resjWJidi^rJo, dcs-dohlur c\ ^V-ncjf-n FC^ianit j- 
pteff-arlo i.iL mim tluHrj en tir-jF!™, uH^.vii- 
dod ■rarjH.no. 

Gonfkarcl M-alde En^t ilrL c-:n ptfiO a 31 I :il rrtt-=cirir 
CcPrHr l.i |U£tia dp -hu.™ y f«lJir p-:«r la^ pun- 
M» a-V Hjtjkviiendiv ri nin3■{c tf\ famU daii-i 

Fijura N c 3 CorplflO 

Ubirjj d nv-jldr ■unl.jndi: qm- In \t-\v. :. ■ h--h 

liiiedtii^fe fl U-rdc del-Lfcrxro rk-hl 

kfcriujr diKranfv n2 Fnnn.i K Uuilmcn d i^r.i- 

IkiH rarnpariLojid® en f*itn I 41 pmf.iidsid de ij 

&ftfcrik?f (on .ilcltnr- V rcninrrar 

iiAlci'iiSn \o b |>jr.i'V, j-1 


kralamr n M<ildr* Bum: dc GdifcU ton jitiu.i^ 
vdrillTiLcji->. pd^irqAsaliiiwiHC in tlntiun, 

nueriAftdfr lia letrai ori^iiults- L_?i piiafcn ik U 
W4 Htbeimrr dtffelc JjraNnttidjrE 


C{o|||f d nwldr-a s-u u I red* dor. 

CIiwc.ie L.i ju 11^,1 itr rtUiMc y terrnr am alJilff^-t 
lab plnopi Tkh*mbw v i^, ohflmirnilod ma\dr 
til k-rni.i pin fin. 

I'BI- h i;.:! ur.l ITLlJ lu* pjjm :--- U -: ulnril iri -:h? 
wbra In pinjin dc Sn liia t! |PJrtm -H. 


£___ 


DKDE 

PESBL 

D£l$DJT 

desde 

DE&btl 

pesbi, 

DEtfDE 

DE£|5E 

DEStJt 


IiiKb ri punto H fldk'Jr b liwdi- 
do ha« dr I Cta-piM -; c 9 
|KiMo L. 

E/ajur ucm Jioruwrvlil Nju.i Jn ii- 
rrca dr pircjijL 
pimSo r_ 

pCold rid bar In pin7.i 2 crn, 
purih) d UsUrd-V 
k:.ii.i Hf iplK-ai Is mcdUiu dii>r 
dtt CoppaiV^ [tj. hi fin-. 

fxjnhi «r- 

h_-m .iplkHP i^ui'iS diTlnnrb 
W r-u, 

jkinLtf i, Unir f^aliwitlldud 
pUfeW g, 

pro[iifiili5!.if El pbrutd S rm, 

pumo h. 

npSicjir ?tm, 

panJo i. ^."nir i->i-V . 

hnrjp- rJ piintiP O nplkilr i^illI 

dibtn/iL-i^<|U(“ 

□-E. JHJIMCi j 

pnHundL^r d i gusiM 

(cj. 3 i^ai, 

pdsaw K U'n.lfWnftrmn k-j 
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KINhmolde base 


FnrnLTJ.ufi miuflgjul« vcrtv.i! J;i 

L. l tic Hietilia <k tl/ti 2 trrt (fj. M em) 
wer fh‘ijf. : £ B y c'.'Ti'jj JiorizcriE.il la I /4 pane del 
?-dij*. CipKTOfiNG DF. CAMERA rr^rcn, I cm 
■ uj 24 cm) i^Lcii in;ili> Its* pUWUM A ■ bi4 UD 


DESDE 

r}£j$i>t 

HE'iDE 


UMR 

BES&E 

DESbt 


DESD-E 

DESDF 

PF-SDE 

EESDfc 

£:g;v 

n>ESDE 


CO-N 

PESJ3F- 


El 


l-H 

& 

a 


M 


ipn:-li:-Ji(iJiLdr> La hwixpfiuJ r|f 
rinLurn} apIkQr 1/4 pane ild- 
Ua_.„cONTORNO tJE 0A- 

DERA Ell it L riu fpj. 2k tml, 
pihmo Ei 

tow-ir uru venml Iplipilidffl 
| 2 i> I.l rrvuJLd.i dr liru menus 
2 cm (cj 12 ltuK 
jiur ic- ] 

iraj-iu iHU bwkflmEnS, 

■Ajnlc C- 

1 1 : : cn cl Bunw B .iplw.n n -;iv,u. 
ie ?i m..„. PRIMKKA AL'l L- 
EU HE C \Dt: KA, 

pl'-TlNi H 

apjprar igunl ifeaTiria<|u£ 

A-H ftj/lticml, 

FhIJICI- ] 

iiblpai;cndc d plflliij 

K.il l-J CJ p\lM* C M 3 f IEI, 

pilMli-- K 

h:]<1-i el piLhlol! LipNcMT 
1/2 cm, 

panic L. L'nir^rjn fbcmfl 1^ 

panics L-K 

fittiji ri \~M\di-fi H Hpkrir 1 4 
pflhd 'ie 
H-J. puflcrs Vi 

I-.IV s m.'i.i vrrtirjt, ■ |:.■.. 1 - -A-■ I 
;■ |cj. 3 cm; 
panlw tt. Unix >i-lv 
.ipIII * r ijfiLil dhsJpnriJl qiy K -l-i 
(<jj. 3 nn), 
puilLbO. 

.iplii -.i I/I frtit 
punti. P L v ftie«rvffl™a P4>, 
na.iECuT cl ttrtOW ik J-l 
UiiiAr mm 'tflleilE -■ |rf|c ariipn 
I di'.iantfii que M-N, 
l_ii; yi ci. N UnirR-0. 

HUKare! c^r s tn> ihsO-ft 
rstiiadr^iidi?. ap3lr:ir (cj> 4 cih]U 

pundir']' 

L'nk liml k'rriiJ. ks 

pmHfts Q-T-R 


P GLntm n*tr*ariia pari tnl* bikirtt 
GfcNF.RO 

in He a rcr!i n ...iti 

U Bit A CION DE LOSMOLDES 
SOB HE ELC£:NEftO 


Picgir d Licr.rjL.-1 jI co-mo vc aluslr.i -Eli d yr; ! ifh/:i 
V ubkux Un molded 

FE(^u,ra N- i —i Kifli {driincero) 

Ubiirar d nir^lik Eikidarado que II. ccmruE l-E 1 
qijcdc lobxc-d bardc-drl Jil lik>. 

>f e 2 Kiin ietpilda} 

I.'birap pi n^<>dr cuidnndo qjur Ij. ccrcirnL U-L 
quede iciUxcd iHi rdje drl qtiiem dirbL-iJj? ill Ikle-i. 



355 / 


SCANNLADO POR FLCLSC 





















IDS TRAJFJ DE BA SO 


PREPARATION 
PARA I,A PRUEBA 


Debidu a qtie el ftOilEfd err {|u<s d£[j roal-jacj 
no requiefe seifor^dq. su prepgrad6fi ss - n- :a 
a pasdr pimto ftojo y luegn do PHir ambas pre- 
?3s por la cqgtpro da Entrefliernas, pt&gat Eos 
ensanchES e intfodudrr eft fos cosiados t. cor- 
(f6n qua Si inpdar^. 

Eft al carping so dobera retfucir Fa parte lammi. 
fmndgrido basts qua is mlsma nenga la di^tan- 
Cm del Mold* 8 ase 


COMO PROBAR LA KIRIS/ 



\ 


4 


1 2 

No DfcM 3 nS 6 Haber fcl^ida io tingle 

un modc-in cuyo astuSc consider^ 
djwo{WH*j, F# vu dance- sugericfci, 1*r- 
maiKJ& ifn pJiuqun general {fQIQ 2^ 
dcuKto mayor ampbrud f] esodh^ 
■a*np|i‘a i-i pu^sUi- Lk cl rdi' cltiCEidn v l-j 
fTrd qufld:i dimifclradcj en - j ltf[tf Cer- 
rnmnfla cm es(<> CdSO Opta per Li 
y^rifcnie- 




3-n obs-i'rvd i: 'i "n’foio, Ids en 

quf :* Cier?En dpi* par rn-du-EJf lOfi lntpjflr.fi* 
cn In K ini, dnherj a Is vnj, fflcEROir ia 
CL'CvdEurii da lo airtrLiira jaa^a ,-i rru 5 lQ. con- 
Servanda dt asta "lancm el frii-smo an-iho 
ancefi*r 


□b&ervar 'HP p&rlrd 3i la irnpn Sd^jri-c-r dp ia 
uarki srASflra requiem n^yrvi mncflIHcgdtfq 
■con ^laodn a ID mi&Tlft linc*a del daianiera. 


La linen. n?c 1 * due b-J 14 ha dado a Fa Kim Bn 
: -i atwHiffl para .qI mq*io e*n la p.KJrrd- uavp-u 
ea .ipmpiadd Diiru tii.EeE^a rncigc lg 

Oba^nfg lino f.u&dc rgtt-h-rjart# 

] Cm s;'n qye mo m^bqut ^ h W o^- 
inal 
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DEfJLLES DE TERMINACION 






A LurQD de pltsgar tel fii"i3lineltfr& y CCifl i>u II li> 

guamt, i.ui lUi i>JtP ii ii-u Los puntadfit no tfrinsi^ktwi del da- 

del jfelWtth iftlraduClf Cordon lp$ bE&rdJeS. 


B f-runcir whew do ifl* ItJefBlbe a ia medsda del ^oide 
G*sg Jfrngjlud pue-cb vj-tjj 3 ^u&rol y lueqp de sera-* 
Tern r enn oHVIcrcr. amtuis enlfflffiWv flZai-in? ran v^i;n« 
punEadas aiulEofi. 


C Puede utiMjrejai# b fjeqgeto VHbb giicorqrD-Eb en cl C(in 
Irottel MWpNrtptaJ a?m# apCd In .dhcnLi^ fitega fojarlj alan- 
dp gn cnrrtrin iimibr u- de b=-= 


S-c dtofliwrr n cDH^adc de kd Kim del ePerech^. tpc.i dpa 
pUfrzantifchlO lie! COftkki, pflfimiln rpgubr a gu»lo IH Eefi- 
Sidh BPi cJ lYidmE^ro dt fln-.j(t»rin 


£ii ■i: r -,l,i PnHin 'h! qh£ihrv.n cf^rpmeiiie > n pprEo nvriG r □> b 
Kir> v odl-n* Ifilroduscir iri cGfddn pa«-a frPiudfitlO 


SCANNEADO POH FLCLSC 






357 / 652 
























SALIDA DE PLAYA TIPO CHEMISE 


La mannequin Silvia Perez luce una salida de playa targa realizada en voile con lunares. Cie- 
rra en el centro del delantero con pequenos botones. 

El cuello es de tipo enterizo. 

Las profundas aberturas laterales en la parte beja le dan libertad de movimfento, 

Estas mangas tipo kimono llevan dos recortes que surgen desde el c^stado hasta el escote 
elimlnando la costura del hombro. 












Todos los modelos que se (lustra n, pueden realizarse empleando el details 

Molde Base de la p£gina sigusente, transform^ndolo e introducien- En p^ginas siguientes, ampHando este tema, se ilustrar^ como pro- 

do solamente la variants de la aplicacidn de la puntilla o bier* una ceder para transformar los moldes y cortar el genera, 

mcrustacidn en color contrastante u otro element© que destaque el 
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SALIDAS DE PLAYA 


VESTIDO 

CON 

MANGAS 

KIMONO 


Este tipo de mangas Kimono es aplicable en 
todos ios moides sin pinzas, ya sean casacas, 
sacos o tapados, en este caso se ha utilizado 
el Molde Base de vestido sin pinzas (delan- 
tern, con 2 cm de cruce y espalda), 
Torino 4 > aplicando el largo deseado y 

deianoto exeedente de papel en las sisas^ pa¬ 
ra marcar las mangas. 

Conservar las letras originates. 


Formacion de! trazado 


Espalda 


DESDE 


DESDE 

DESDE 


M 


V 


proiongando la Imea de 
homhro, aplicar el largo de 
manga deseado (ej. 55 cm), 
punto a, obteniendo sobre 
la vertical D-F, 
pumo b 

(escuadrando) aplicar el afi- 
cho de ptino a gusto 
(ej, 30 cm), 
punto e, 

hada el punto F aplicar 
10 cm, 

punto d (esta medida puede 
variar segun se desee la ai~ 
tura de la manga). 

Unir los puntos c-d. 


NOTA: Si se desea el recarte tipo ranglan 
unir los puntos d-J. Si se desea, redondear 
el angulo d. 
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formaciOn del trazado 


Delantero 


DESDE [ D 

DESDE K 


DESDE b 

DESDE C 


hacia el punto F aplicar la 

suma de las distandas 

D-b y J~I de la espalda, 

punto a. 

pasando por el 

punto a aplicar la medida 

de largo de manga mas el 

ancho del hombro 

(ej. 67 cm), 

punto b. 

escuadrandOj aplicar el an¬ 
cho del puho, igual que en la 
espalda (ej. 30 cm), 
punto c. 

hada el punto F aplicar 
igual distancia que en la es- 
palda (ej. 10 cm), 
punto d. Unir los 
puntcs c-d. 

Controlar la distancia entre 
los 

puntos c-d, si la misrna no 
fuera exacta a la distancia 
c-d de la espalda, rectifkarla 
desde el 

punto c (ver Unea de pun¬ 
tos), ej. si la diferenda fuera 
de 2 cm, en la manga mas 
larga quitar 1cm y en la 
otra agregar 1cm, de esta 
forma quedaran igualcs. 


NOT A: Si se desea el recorte en la manga 
conio asi tambien ia redo ride z en el Angu¬ 
lo d, repet ir igual que en la es-palda. 

















CORPINO conbretel.es enterizos y 

PINZAS 0 FRUNCES EN LA PARTE BAJA 

Se presentan dos variantes de corpirio con bretet enterizo, obtenidos con uti mismo Motde Base. 


l 

Se observe en la parte baja del corpino que 
luce la mannequin Susana Mederos el frun- 



2 

El modelo que luce la mannequin Domini¬ 
que, logrado con el Moide Base, sin varian- 
tes, lleva pinza en la parte baja del busto. Al 
no llevar frunce, se logra mayor adherencia 
y por lo tanto favorece a las personas que 
persiguen el resultado contrario al de la to 
to 1. 
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C0RP1N0 

molde base 


Realizar el Molde Base de Gasacas con pinm 
(delantero), pag. 8 solamente hasta la tintura, 
comer van do las letras originates. La pinza de la 
sSsa debe tener doble profundi dad. 


Cortar e) molde a su alrededor, Cortar la pinza 
de entalle y cerrar con al Hie res las pinzas de 
hombro y sisa, obtentendo el molde en forma 
plana. 


DESDE 

DESDE 

DESDE 

DESDE 

DESDE 

DESDE 

DESDE 

DESDE 

DESDE 

A CADA LADO de 

DESDE 


DESDE 


DESDE 


K 


V 


m 


hacia el punto B 
aplicar la medida 
Base del Corpiiio 

(ej. 8 cm) ; 
punto a. 

trazar una horizon¬ 
tal hasta la linea de 
pinza, 
punto b. 

profundizar la pitrza 
2 cm, 

punto c, Unir e-V. 
hacia e aplicar la 
medida Base del 
Corpino 
(ej. 8 cm), 
punto d. 

hacia S aplicar igual 
distancia que 
e-dj punto e 
Untr e-d. 

profundizar la pinza 
2 cm, 

pumo f. Unirf-V. 
apiicar 2 cm, 
punto g. 

aplicar ancho de 
breteJ a gusto 
(ej. 1 cm), 
pumo h. 

Unir con una linea 
de 

pantos h-V 
(sobre la linea de 
puntos), aplicar a 
gusto (ej. 9 cm), 
punto i. 

con j-k, determinar 
el ancho del breteh 
Unir j-M y 
unir k-h. 
aplicar 2 cm, 
p un t o l 

Unir 1-c con una 
recta y 

I-j con forma, 
aplicar igual d is tan- 
da que 
he, punto m. 

Unir m-k con for¬ 
ma. 

aplicar 2 cm, 
punto n. 

Unir n-f. 




ubicaciOn del molde sobre el g£nero 


Corpino con pinzas 

Ubicar d molde sobre genero doble y iuego 
de cortar dejando ensanche a su alrededor, 
for mar la pinza cor respondents. 


Corpino con forma 

Ubicar el molde sobre genero doble, marcar 
con tiza la parte baja de la pinza elimman- 
dola, y Iuego de cortar el genero dejando 
cnsanche a su alrededor pasar una pequeha 
bastilla reduciendo la parte baja a la medi¬ 
da del Molde Base. 
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RECTIFICACIONES POSIBLES EN CORPINOS 



A En esta foto se sefiala el la do derecho del corpino Euego 
de haberse rectificado la curvatura del Molde Base. Pue- 
de observarse el efecto visual diferente en uno y Giro la- 
do ya que en los casos que se persigue disminuir visuai- 
mente la forma del busto, es aconsejable optar per la 
rectificaridn pues el escote en V, al former ingulo, estifi- 
ta t en caso contra no, la curvature en la linea del escote, 
en el lado opuesto, tiende visualmente a agrandar el sec- 
torque se encuentra delimitado por la misma. 

B En esta foto se senala el sector donde suele presentarse 
una cierta ondulacidn, debido, en parte, a I genero abiesa- 
do. Si este excedente es minimo puede embeberse co\o- 
cando una cinta extrafort tirante dentro del ensanehe y 
en el caso que fuera excesivo, deberd compartirse con la 
pinza, profundizandota. 

C Para la construccibn de este corpido deber3 emplearse el 
mismo procedimiento que en los corpinos anteriores, fo- 
rrbndolo o no, segun el genero en que se realice. 
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SALIDA DE 
PLAYA LARGA 
TIPO CHEMISE 

La mannequin Silvia P6rez luce una salida de playa iarga reali- 
zada en voile estampado. A traves de su transparency se Insi- 
nua la diminuta bikini. El cuelio camisa es de tipo enterizo. 
Prende en el centre del delantero con pequenos botones al to- 
no. Las unices pinzas se ubican a la altura del busto y I leva 
dos profundas aberturas en los costados con una aplicacidn del 
mismo g£nera 

Las mangas son pegadas y el detalie principal radica en los pu- 
nos con una sucesibn de pespuntes con halo elastizado que los 
cinen a las munecas 
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TANGA EN 
JERSEY 
DE SEDA 

La mannequin Silvia Perez luce una tanga realizada en 
jersey de seda. 

El corpiho de esta breve bikini Neva un piiegue (reem- 
piazando las pinzas) que surge desde el angulo central 
en direccion al busto, 

Prende en Ja parte alta con un cordon que anuda detras 
de la nuca y los laterales en el centro de la espalda. 

La kini se interrumpe a distanda de la Imea del costado 
y se sostiene con cordones anudados simiiares a los del 
corpiho, 

El jersey ha sido cortado al bies iogrando mayor adhe- 
rencia. 

Esta tanga no Neva forro; si se optara porforraria, tener 
presente que e! material a empfear debera cortarse 
tambien al bies, 




COR PINO - molde base 


Realizar el Molde Base de Gasacas y Blusas 
con pirczas (delantero), pag. 8 , hasta la 
cimura, (la pinza de la sisa debe tenor doble 
profundidad). Cortar el molde a su alrede- 
dor, conservando las letras originates. 


Gerrar con alfileres las pinzas de hornbro y 
sisa y cortar la pinza de entalje obteniendo 
el molde en forma plana. 


DESDE 

DESDE 

DESDE 

DESDE 

DESDE 

DESDE 

DESDE 

DESDE 

DESDE 

DESDE 

DESDE 


l 


a 


b 

V 


c 


d 

a 

V 


f 


hada B aplicar la medida 
Base del Corpino (ej. 8 cm), 
punto a. 

trazar una horizontal hast a 
la-pinza, 
panto b. 

hacia a, aplicar 2 cm, 
panto c. Unir c-V. 
hacia e 3 aplicar la medida 
Base del Corpino (ej. 8 cm), 
punto d. 

hada S aplicar igual distan¬ 
ce que e-d, 
punto e, Unir e-d, 
hacia e aplicar 2 cm, 
punto f. Unir f-V, 
aplicar 2 cm, 
punto g, 

hada cl punto V detcrminar 
la altura del corpino 
(ej. 9 cm), 
punto h, 

hada e aplicar igual distarv 
cia que e-g, 

punto i. Unir g-h-i con la 
forma que se ilustra. 
hada h aplicar 2 cm; 
punto j, Unir j-c y unir j-V. 
hacia h aplicar igual distan- 
cia, (ej. 2 cm), 
punto k. Unir k-f. 






ubicagiOn de 

MOLDE SOBRE 
ELGfeNERO 

















LOS TRAJES DE RANO 

KINI-molde base 


Formar un rectangulo apiicando t omo ver¬ 
tical la 1/2 de la medida de tiro mas 2 cm 
(ej. 36 cm) pag. 2 , y como horizontal la 
1/4 parte del 2do. CQNTORNO DE CA- 
DERA menos 1 cm (ej, 24 cm) obteniendo 
los puntos A-B-C-D. 


DESDE 

DESDE 

DESDE 

DESDE 

DESDE 

UNIR 

DESDE 

DESDE 

DESDE 

DESDE 

DESDE 

DESDE 

CON 

DESDE 

CON 

DESDE 


D 


E 


F 

A 


E 


I-H 

B 

B 


J 

M 

F 

F 

Q 

Q 

s 

s 


(prolongando la horizon¬ 
tal de cintura) aplicar 1/4 
parte del 2do, CONTOR- 
NO DE CADERA mas 
1 cm (ej. 26 cm), 
punto E. 

trazar una vertical apli- 
cando la 1/2 de la medida 
de tiro menos 2 cm 
(ej. 32 cm), 
punto F. 

trazar una horizontal 
punto G. 

hacia el punto B aplicar a 
gusto (ej. 10 cm) PRLME- 
RA ALTDRA.DE CA¬ 
DERA, 
punto li¬ 
sp] icar igual distancia 
que A-H (ej. 10 etn), 
punto L 
obteniendo el 
punto J. 

hacia el punto C aplicar 
3 cm, 
punto K. 

hada el punto H aplicar 
1/2 cm s 
punto L, 

Unir con forma los 
puntos L-K. 

hacia el punto H aplicar 
1/4 parte de H-J, 
punto M. 

trazar una vertical, apli- 
cando a gusto, (ej. 2 cm), 
punto N. Unir N-K. 
aplicar igual distancia 
que K-B (ej. 3 cm), 
punto O- 
aplicar 1/2 cm, 
punto F. Unir con for- 
ma P-O. 

marcar el centre dcJ-L 
trazar una vertical apii¬ 
cando igual distancia 
que M-1SF, 

punto R. Unir R-O. 
marcar el centro de O-R. 
escuadrando, aplicar 
(ej- 4 cm), 
punto T. 

Unir con forma los 
puntos O-T-R. 
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COMO PROBAR 
LA TANGA DE JERSEY 


Luego de cortar el genero al bies y pasar punto flojo, 
determinar si la tanga se forrara o no. 

En caso de forrarse emplear genero cortado tambien at 
bies. Pasar punto flojo, doblar los ensanches e introdu- 
cir el cordon en el dobiez de los costados, en la kini. 
Sostener con puntadas los cordones que sostienen el 
corpino. 



A 

Anudar el cordon en 
los costados cuidando 
que el mjsmo no que- 
de excesi vamente 
tenso pues desvirtua- 
ria la tinea de la kini, 
provocando pit agues. 





La indinaci6n que se se¬ 
ns la en esta foto, propia 
de la tanga, en los casos 
que no sea aceptada, 
restart e en la parte supe¬ 
rior (Foto C) nivelandoJa, 

C 


D 

Si los pliegues que se se¬ 
nate n en la kini aparecen, 
no obstante haber tenido 
en cuenta no tensar en 
exceso los cordones late¬ 
rals, demuestra que de- 
bera pronunciarse aun 
mas la tinea en este sec¬ 
tor. 
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LOS TRAJES DE BANG 

COMO PROBAR LA TANGA DE JERSEY 




En esta foto se senaEa la reduccion delineada con alfile- 
res sugerida por la interesada. 

Esta modificacibn no altera en absolute la forma "bom- 
be r del corpino debido a qu$ dtcho sector carece de plie- 
gues. 



No obstante haber hilvanado el pliegue en ta direcciqn 
corrects, debido a! tipo de genero, el corpino puede ubl— 
earse de manera tal que el pliegue quede desplazado; en 
este caso r modificar la direccton del pliegue y no la ubl- 
cacidn de! corpino. 


DETALLES DE 

TaE como se explico en la pre¬ 
sents ctdn del tema, esta tanga 
reaiizada en jersey no Neva fo- 
rro, por consiguiente uno de los 
detalles a tener en cuenta es la 
termination que debera darsele 
a los ensanches- Estos deber^n 
doblarse con sumo cuidado y 
coserse con punto guante, cut- 
dando que las puntadas no se 
insinuen del derecho. 

De! mismo modo que en bikinis 
anteriores el cordon que sujeta 
el corpino deberi coserse ocul- 
tando ei extremo del mismo en 
el doblez del ensanche tai co¬ 
mo puede observarse en la Fo¬ 
to 1- 

En cambio el corddn que sujeta 
ios costados de la Kmt (Foto 2} 
deber3 introduces© en el doblez 
de los ensanches laterales. Pa¬ 
ra que el mismo pueda des pla¬ 
za rse dejarlo lib re sin fijarlo con 
cunta da alguna. 


TERMINACION 
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TANGA 

CON 

FLEOOS 

La tanga que luce fa mannequin Angelika 
esta realizada en una rustica arptllera, lia¬ 
ble ndose forrado con taffetas, evitando que 
la aspereza del genero se sienta en el con- 
tacto con la piel. Lleva flecos solamente en 
la parte delantera de ta kmi, ocultando el 
diminuto trianguJo existente. 

El corpino se sostiene con cordones, del 
mismo modo que la kink 
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KINI-molde base 


Former el rectanguio apLieando como verti¬ 
cal la 1 /2 de la medida de tiro mis 2 cm 
(ej. 36 cm, pag. 2 ) y como horizontal la 
1/4 parte del 2do. CONTOENO DE CA- 
DERA me nos 1 cm (ej, 24 cm) obteniendo 
los puntos A-R-OD. 


DESDE 


DESDE 


DESDE 


DESDE 


D 


E 


F 

A 


(prolongando la horizon¬ 
tal de cintura) aplicar 1/4 
parte del 2<lo. CONTOR- 
NO DE CADERA mas 
1 cm (ej. 26 cm), 
punto E. 

trazar una vertical apii- 
cando la 1/2 de la medida 
de tiro menos 2 cm 
(ej. 32 cm), 
punto F. 

trazar una horizontal, 
punto G. 

hacia el punto B aplicar a 




gusto (ej.lOcm) lera. 
ALTURA DE CADERA, 
punto H. 

DESDE 

I 

DESDE 

E 

aplicar igual distaneia 
que A-H (ej, 10 cm), 
punto I. 



UNIR 

I-H 

obteniendo el punto J. 

DESDE 

P 

DESDE 

B 

hacia d punto C aplicar 

3 cm, 

CON 

S 



punto K. 

DESDE 

R 

DESDE 

B 

hacia d punto H aplicar 
i /2 cm, 





punto L. 

Unir con forma los 

DESDE 

P 



puntos L-K. 



DESDE 

H 

aplicar 2 cm de entalle, 
punto M . 

DESDE 

j 

DESDE 

F 

aplicar igual distaneia 
que R-K de la espalda 
(ej. 3 cm), 
punto N, 

DESDE 

U 

DESDE 

F 

aplicar 1/2 cm, 
punto OL 




Unir con forma los. 
puntos N-Q. 

hacia J aplicar 1/3 parte 
de esta distaneia 
(ej. 8,7 cm)* 
punto P. 

aplicar a gusto (ej. 1cm), 
punto Q, Unir Q-N. 
marcar el centro de N-Q. 
aplicar 1 1/2 cm, 
punto & 

Unir con forma los 

puntos Q-S-N. 

trazar una vertical, 

punto T, (distaneia para 

d desflecado), 

hacia M aplicar 1/4 parte 

de esta distaneia 

(ej. 5 1/2 cm), 

punto U, 

aplicar 1 cm, 

punto V. 

Unir V-E, 



■ 
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IDS TRAJES DE BANO 



Realgar el Molde Base de Caracas y Blusas con 
pinzas (ddantero), pag, 8 > hasta la cintura, (la 
pinza de la sssa debe tener doble profundidad). 
Cortar el molde a su alrededor, conservando las 
letras originale$. 


Cerrar con alfileres : las pinzas de hombro y sisa 
y cortar la pinza de entalle obteniendo el molde 
en forma plana. 


DESDE I 


DESDE a 

DESDE b 


DESDE 


V 


hacia B aplicar la medida Base 
del Cor pin o (ej. 8 cm), 
punto a, 

trazar una horizontal ha$ta ia 

pinza, 

punto b 

hacia a f aplicar 2 cm, 

punto c, Urtir oV. 

hada e aplicar la medida Base 

del Corpino (ej. 8 cm). 


DESDE 

DESDE 

DESDE 

DESDE 

DESDE 

DESDE 

DESDE 


punto d, 

hacia S aplicar igual distancia 
que e-d, 

punto e. Unir e-d. 
hacia e aplicar 2 cm, 
punto f. Unir f-V, 
aplicar 2 cm, 
punto g. 

had a el punto Y determ inar la 
akura del cdrpiho (ej. 9 cm) 3 
punto h. 

hacia e aplicar igual distancia 
,que c^g, 

punto i, Unir g-h-i con la forma 

que se ilustra. 

hada h aplicar 2 cm, 

punto j. Unir j-c y unir j-V. 

hacia h aplicar igual distancia, 

(ej - 2 cm), 

punto k. Unir k-f. 


Genero necesario para esta tanga 

G&nero de 0.90 m de ancho 0.60 m 
Genero de0.90 m de ancho 2 largos de kirrL 




UBICAClON DE LOS MOLDES 
SOBRE EL GlNERO 


Figuras N a 1 y 2 — Kmi 

Si se desea evitar 3a costura de entrepiernas, 
unir los moldes tal como figuran en el grafi- 
co, ubicandolos sobre d borde del genera 
dohlado, 

Figura N & 3 — Corpino 
con pmza 

Ubicar el molde tal como se ilustra en el 
grafico. 

Figura N fl 4 — Corpino con 
pinza y pliegue 

Si se desea el corpino con un pliegue sola- 
mente, cortar por los putuos j-V y cerrar la 
pinza. Si se desea el corpino con pinza y 
pliegue, compartir la profundidad de la pin¬ 
za con el pliegue, tal como se ilustra en el 
grafico. 
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COMO PROBAR LA TANGA 


Luego de cortar el genero de arpiliera y pasar punto flojo, hilvanar 
el corpino y luego de deshilar la parte delantera de la kini, colocar 
el cordon para probar la tanga. 





Debido a la rigtdez del genero 
puede que el corpfno no calce 
con la facilidad que en generos 
dociles; en este caso rectificar 
improvfsando una pequefia pjn- 
za y luego volcada en la pinza 
de busto, profundiz&ndola. 




C 

Se senala como verifies r si la fongltud del 
corddn en ambos lados de la kini es la rrtis- 
fna, medida esta equivalente a I genero fal- 
tante. 


Antes de cortar el ensanche que se observa 
en la foto, verificar si la parte alta de la kini 
conserva la aitura deseada. 


A diferencia de las bikinis, la parte posterior 
de la kini en la tanga, debe conservar una \\- 
nea recta, per lo tamo, aunque se considere 
este sector fa I tame de genero no debe mo- 
dificarse debido a que la tanga perderia su 
caractenstica original. 


374/1^2 






















LOS TRAJES DE BJXO 
DEfALLES DE TERMINXCIOX 


1 Pi\ra nvitir qu@ y «i 

LHj.r-:- nu dopor™, LuliMiar Um'I^iL' flflSflllpClw 
una ein-fl y eqsfrrli* con pu^LO fijuarna. 




2 

OnWnf Eil cnHncJw gpipltandp -l 

1/ vnz la cinla ultra lari' friilvtV 
nfrrln y p-ti-u-Lh^rla. 


3 

Li■*_■ i_i■.■ ttiivr ?ii p'rira-. c^id- 

car In ipttllTafi a 1/2 en> del bn r- 
tfe po-r-n qua la mim-Ei -j ii-ed-j 
■oojlta, 





fDlQ puGdA' n-J>rflclars0 HJOHO clar Cru-i nncipn .il 

initio dal ^C3ih:iddn Kgj^lando ^on pumt> yj-niHa, clida 

(rpfi Jirlcisdea yiriL-rti. 




SCAMNEAOO FOR FICLSC 
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8 fit obsarva CdRfcO qunda iMwpsfla t-i Idi mks q-J<! it 
OP It 1 |>DI' ii s i I r <J4iut‘> r um p^iJIIu-L 1 atfemiSi d J j l.r 4IP L"j:> 

10 IFig 4 Ut™i^rt jgtvo g^ncirg pflg. ^ |. 


6 £n uitu lo*a se jlusir-a e?l me-vAb- rte : pane tfatafHBFa ■■:: : j 
Urna wz i ncfodiiGido a^ordPri, hpivansMo y sujeiaHo 
con ptifiladaE doi.?ndo fibre. &Ja coser. m piKK volcatfa 
ggn llop&j;. 





SC ANNE ADO POH FLCLSC 


376 / 























La b:kiri que Fuca 9a mannapuin Maria d^l Carmen- Fonts 
nicJia rcnlizada an jersey da setia Sn tolm-es contras- 
ram os 

El Moiety Base daf carpi no ha sidp divld^do an auairo par¬ 
ies da mi^ya* a manor,. eFirmnanPcp las prints a inCarefllBn- 
do Fas colores nl COrtar a I genera. Eeia cdfn-binatfio Htr 
coloras forma nd a yajo* flsdlrzan v^&yalmeoie 9a saluui. 

UJ- fri ni &e h'd reahzado an dos GCHftres utiiizando ufin jia^a 
£a pa Ha pastej-ior y oim para a I delantaro. 
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I 'n rn-nr el rtntinfdn ;i,fdfcaunto ccmo geni¬ 
tal In 1/2 de in mHwEft dc cin> mis 2 cm 
fej. 5ticm;i y ppron hiriwtjial 3a LJ parte 
del Ms COKTUUNO ait CAD ERA me- 
iLiKi E cm (ej, 2-f ent)- flbttJtirndo los pun- 
tos A-B-G-D. 

(pfoluflgando la herhtfrv 
Lai de cinluni) aplitar l 
pn Lc ikl Sdn- 'CON PO ft ■ 
NO DE CADE K A n\M 
I eon (c), 2* cm), 
puiufr t. 

Mf-^hk W. r ra-T.qf iina vertical -n pH- 
esiruiola 3 . ,! 2 dc la. raedida 
do ciro |fL€fi6i 2 era 

trifcK.ir kUU hurtxti[iljfc r 

p4j.lfcLt Cx. 

h*eiii el puukp ft :.tplk*r a 
guan feji. LO cjn) 3 era 

ALTDRA de cade- 

RA 

panto H. 

ipSLeas i^ual di stand a 
qwe A-H (ej. lfl cm}, 
panto I 

ob^n kndk el punCn J 
ti-acin el pwrtoC apiicar 
3 rm,. 
punio ft, 

ludd el ptincoli apELraj 
3/2 cm, 
panto L. 

Unir ton forma lot 
jhiacos L-K. 

tikcia H apliear 1/5 parte 
dtesia dbiafleia, 
puficu M. 

aplkar a gusto (ej. I mi), 
punto N Uflb X-K 
aplicar igiml dtUandb que 
en 1i eip^idiL, 
pumia O- 
aplkar 3/2 £Hi r 
pLimo P 
ton forma. 

hi aria I npliear 1/5 pane 
dr «*a dlsranda. 
pumoQ. 

aplfcflr igunl di^^nfsn 
que S-f-N (ej. I chv) p 
punk> ft. 

UmrM-N fft'O. 

ri ik R«0- 
rtifuadirS n4n , apik&f 
n rm F 

pnnrn T. Ujiir ton fut*- 
nnji R-T^fJ. 

n phrstr 2 do ene&Ue. 

puntip U 

Unir'LM- 

I Re.i3?Mr el MoNLe Base de CorpiAo, 
P*B- ■ 

r 


OEsl>t 


ulsde 


ni-Nj^l- 


DESDfc 


l.’MIi 
1 Mi SUE 


DESDE 


oesde 


DESDE 


PESOS 


DESOf: 

UNtft 

dejsDK 


DESDK 


CON 

DfttDE 


DESDE 


?.o 

.) 


1 “ 


ronarLn a su flJru^edor y ctrr-i? 


iP__ . 


TRA.NSFORMAClbN del 
MOT .PE BASE DEL COB PI SO 


CON 


con iil£Ucf?i I n pinzil < 4 r bitvlw- 


CON 

CON 


iiUri'.tr if] rrnlrii r ic k-h. 

LToir A-]. 

mafi-Ar d otmttti He h-A 


[ tni-p. H _j 

m^rcr."-r d ctnirode A-k - 
CnirC-i- 

{xkrtir p*r ritas ires tinej> > ib- 
i-rmrirk' d hiokJe en cuairo 
pan*i. 
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1.OS TR/UKS D/< HAST) 




I.MC&IO -!5,L“ halHB* CorlailM Si nil ■' i ■ : : ■ 'M&h ■- ■ r olnr P ■ if ElMfl-Nl ■ *ojQ it hib.m.ir i i-1a \y.Qht l£ i/b i.ati6n tOlc'SCEfl . 


C^PtfO 

par a esti bikini 

CitNERO. L'lilu 1 i u» CUfl^fa-sJi> 
m 6c Iddn dc caitj fflbr 

UBICACION DE 
LOS MOLDES 
SOBRE £L G£NE RO 


Plei^ir Im-i jgbnemi lornu 11^1 doi 
Lrn iiu.ijl-ji 

Fjgu 11 A — D-clantiETD 

I'hi' .if H miCik fiaidjurido q.ue ! j 

|!ntn I'rrufLt qpifldr <ofcinc ri birdc 

del jjfrurn dnMndn 

FB^uns ] y 3 - 

far(c ild <-srpLua 

Ulih/jr \m S y -i r|d ■ pi 

m o ■, m!:i.;-.i *.n ui mm ^ SIiimjji 

*11 ifl ljjr.1 I mXi 

Flyura Ei 

L. Ijh.h .14 -cl i:oJl> cuid.in&i que la 
Jlrvet <en.lr.Ll qirfde ioh« d borife 
He I ^eneffi dnhUrio. 

FE^itf a* 2 y 4 
Fa.ru: del corpirtu 
GJULizor lu pi earn 2 v 4 del 
ifc la |uk> mJl irtlcJiuNy 'urt,^ >^r 
rlrnujr d»* ircqLcfuy* ei- la 

^i^urj! 2 t ubvr.ir .imbi^ pirrii v i.jl 
iLii-.lu itii d j^"Aficti 


prowdOT -n prahaf 

W PRO/UR LA BIKINI 



A ^i ir> g^ncrD f!fnpiti.«jri. par ap u.aj;liniriat1 p:d*: opr- focNi 
!j>j Cm* c- 5 C« Kbhw itiM-tf f inj!, jun hjb^nduH? CO'Ljdv- 

en ^ultHrsji aouftai* Ira breeds con r^mra- 

Iia-ad. pir-n-a en crtfcp oorituifki sn fEjjm#i^n ^ pFipq.i.ujs 
quE m 


B Ofc^rvar b pdrlc kaleirJl d£l utirpiiki y £fi Iflfi 

■qu& eaie tKior nece&he &er o iwfudtfo, dith* 

c£>r.-cc<:idJi e4ec$wi*w dteinlHi-vQndo Is d^anencia 

i-'ntrn: ItL-y En?K c^Cuitis y nbn^ on una- hq\^ La-AH}svandn 
He cilia Fji prgpprdftn fnn Ig^-grtjci^ 
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c 

Lpa tfiiegues Iowa indinada 
due el FYdesor EMeqo sryfinm 

en fca Kin! C^rn^ *i!u iJimbitn la 
Dvruitura que sc .-bsnjva an 1 £l 
p3IT^ wn-ral fhardc- jiuwipur da 
U Kipi). hnn rnctn rwovnrndfl* 
ptff laUapfeo longihiKt ™ la mcHfidy 
de lir&. La ilftac;? ^arrandd:; setf 
anr^pliar el deUnttn? par la ttiA- 
lurfl de rnitrepSenini. 


D 

Cudfida SC: QbKL h ;VU dHOuE-Vd 
imp^t^d en a I s^cttr que sb 
E e^nia Era* el Ifrp-ul i-ndiLd qtuv 
IfrS eF5&|iC05 [00 rn.iinln y t^nCu- 
ral nan shIo raltKnd'-ps tfcmfl- 
SiadQ KJitW. s^i 5*1 "c-nsi^n ca-lB 

C*fietFa y rl daFucln paiSiEie, 
defcOfd Jodii^lrafi \u Ki^i pdf Us 
r^l II r,| ■; de -D% ijijj. IdiJrjj 



detau.es df. 



TERMINACIOX 





£r- dSId ItiW :■>: huSVS la Interior 0fll qorpiii*. scn.ilftndaMi Us 

c_Pfi5urea de los gaiot pUntftades ehSen-i^ Amps da dcibUr la-, en- 
sa*Cha-S rs-n CCKi1a«H? Anl cprpiJLo CDlocrK ufij [firtCS IMiJlHl Cvtir 
C^g F evatffixlq qqe al jaricy cuda. 

Anb:^ tin DDWtr a l dablnz c™ pufiCG guflnie, -KuMa* ucrejiio (?E 

Ir* 1 . br eak's y Hjarkis -cun pun ladaa. flfiCidn uHif del rev^S el CQrpl- 
F\t> par la par w cenval y HeMo can venae purmwio^. legrondo me- 

yQf ra?:sienpip. 

3 

Db^ lemdna^-fin a la Klni del fnisjn& mode -que en Las bikinis amt- 
rleres Da bide a cilhi esia bikini iw Hpva for-r<i 0er remlijulncf ri In 
toskirfl do enlfioprqmgs vgF^r^e o* bardn 0o1 ansiantha y fij^rtn 
mn- puntn gufiiFtfl. 
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CON 

CORPINO 

CON 

FRUNCES 

LATERALES 


La bikini qtie lues Fa mannequin 
Angelika tiane coihd ca recteristica 
principal ei corpino con frunces cn 
4mbou cosladoj; reempiajando Fas 
pinzas y dando’a >a form a requC’ 
rida. 

Los bre teles se han cotocado an 
a mbps extremes del (runetf. a nu¬ 
de nrio los broteFe-S Superiares en 
Is nuca y res ip fori Ones en el Cen¬ 
tro da Ja espaFtfa 


SCANNEADO POR FLCLSC 


L BICAdON DE LOS MOLDES 
SOB BE E L CENEKO 


piti bikim 

CENERO 

0 W de ftikcho . . . m 

f^Lre uicerp-tmij esla bikini realign- Lph 
G r dt la paij 30 y dc Kina 

> U pa^ 95 . 

CORPlSO 

■ jcco ck irortiif d molck r'cfc wrpiop -n su 
^tmfcdor. ccreai" ™i alfilcrffis Lh ppnziL de 
y HUlHfldTr por ki pilVZa d<! Jfl sli^ nb- 

icjvr? d niblick cm form* plana. 

t^kar e£ imikk -sobK cl j^cneffi so bra n tr y 
:uc^o WKcnwiD con alfilwcs, unir uny 
Sinti \&lu fes punnis b-j ) j-k y urnr con 
bmu Iw ptiTttos h.-k„ logrando In forma 
q<uc require ow corpano, 

ieiN[ 




d cjfeDero iaJ cMCi ^ LliKUa cn ct 
ajriilo-.i. Dbuaiidin los m^cks i.Fi^ura* 1 y 2 ) 
-obs-c cl Ixiidt del semero dobladn. Cortar ri 
xenem a au alifrdrdcj y iI-1 lI□ l r d L^nCfO 
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IDS TR.IIES DE RAW 


Frepnp^r I? h\k\n\ IgVfll m-anePO. flirF 135 3 HMri 4 >flrE, OKGVIO *1 CtWp fl-O. uulm, flaHcs do prati.jrlea d*-hfrn- intrrxUiC.iPSii i-l • iiid&n 4*11 103 
Uil^Ti! r:. I.lmc.i h-kl v 1 F-rundr mducidaid-alnn !viri-|ri l.i rnrriiil.a 1 


cam moiuR u bikini 



A 

Gbtcrvar lu |>tnr iMflrDl del tvp'ta v ve- 
rirvcip <il Muiiiridio; por i 1 r^ql-i i^aneml rtsi- 
dii-bri qmodar b.nn. fror sur el eqwvjl£fi£f .1 
l.t 11 .* 10 1 u 1 i-cJ 1 r.v: 1 do l.v. pir-fas. nunquc on 
jiqunui e.isl> 5 el genera ompicadn hace 
que ei hunri pjr^^nu eycofcirtv r -e'Cora ran 
duunb pcijuUiHo 


B 

Eh eblfl kiNj. .,r- ^-hjIj la parrs m-Jl pCOIn' 
nmr* doi Uuscfl- Urthriq&p s. 1.1 di*c*ixj\- 
ttltf* ittfl V fii In *r- 

moniinnrda con Ij hgur-a da q-Jlmn v± .1 
wa-lidn. 


C 

AlkPeJirnPricnrs el M!-:lor qua lo sefala -u 
■anie^ kjfti iHWuf<cUnd4 lu 

Cuivaryni dO i* IbOPEuffl pfjra h *nuSlo, < 
Oil uj lli£*t# qu&4lKa 4-3lu0i^nndo «lo 
[Htb dnfocin y pflPtfsTirra La tfiiP^jiur,* ,que 
m observ-a en a pfipro suip*jiw l-m i:m it 1 - 
bio. s-i so j-Tph.i el daLan-lHD pnr li ooap,i 
r.i du Hilnqpicmas >: iijiir.'in salu-: onjijg 
ymLc> die lee Ic-l- con la conec-cifri ado- 
tiuailu 



DFJAUES DE TERMINACION 



Der larminiui*n a U NJnl dpi .t^sttid modo 
eu-o Ljk imfriitjuri, y ins fl-n&tnchfcs 

dr-1 qCirfi 1 r.n cqlg-ejndo un Hi iPiran.-:* nrv=a 
tmsa e-irufoft oviNandD que el gcnoro ce 
da. 7 co-teifiod con ptjnfu- aiianSe -_uidnnda 
*|w Leo fripifldee j*o so in^iuort del 
d^l 

1 

En □ , ;ta Ioeb sc observH el cari^ho u*i lor 
cni DiOnfl G-Gn -eI bifrie? InUoiJuedda an ei 
—11 :q= 1 Ih- 11 * \$ |an* qgJv*. £u4[*ih 3& ofa- 
le-ryaiM- ul cd-n^ro del cotpifto- va ^iivkId 
con ivjnijdja. tfl:au Ptben elecr-jarso lu- 
qrjn-do lu irebTa-lnncin ^equerdu 

2 

Pu*ri* ■ y r - muh ^ lr^:i- 

Eilto PiJi3uCii:niT<ilCi M 1.1 flfilfilinl V 

cd™^ con e' a so ha rcciikif_a£a DL iomOn 
carneinU la oufVAIura ijk'd amooi 

a-dPr-cmiij dal cni-plilD ai brElcI con puotu 
tilt iP^bioi 
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I 


TANGA 


La cue luce la mannequin Maria 

jfTTieri RonEanisJIa este fealiaada 


•* '! J denim. 




' ; ■ . i'i hustienc COn dDE bnetflies 

ufi el cai«ro da la fiuca y 
bn a I centra de la espalda. 
.-■± t*n?3 inflingda que surge en 

. -; rrg i y se difi^c hacia el bus- 


' fli at rerfucirse an lo* latexes at 
arttnc qua ii>s brsioles, deja las 

: ca-a al dftiiculjierto. 
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I as TRAJliS DE HASO 

KlNl-molde base 


Kiinnnr cl rrctiingiiJri ap!.iCflTHfci crime VMli- 

■ i! I.'. 1 /£ rie la m«jid-n ;lt ti™ mSs 2 cm 
|<j. Jfrrm) y mnm hcFizfjfiiaJ Ea 1/4 parte 
iW 2fo. Of>NTUftNO nr CM >KRA n; r - 
ftfra E cm (ej, 2-r i ns), ^hlcnkfidn h& pun- 
(os A-B-O-irj 


DESDJS 


tJESDE 


DESDE 

DESDE 


DESDE 

L'NFk 

DESDE 


DESDE 


DESDE 

DESDt. 

DESDE 

DESDE 

UN1R 

DESDE 


DESDE 


UJV1R 

OON 

DESDE 


DESDE 


0 


li 


F 

A 

E 


ME 

H 

B 


.] 

M 

F 

F 

H-0 

1 


Q 


R-X 

S 

S 


H 


Iprok'Tiganda l.i hori-cm. 

Id! Jt l i ,'l UC .L> il’ jlll .-.r 1/4 

parte deJ Zdo. COX- 
TOJiftO D¥. CAIJERA 
mas I ail {q. 2h tm), 
puitro E. 

tT-aiar una vertical ;ipli- 
cainJ»Sa t/3 «fe In (nedJda 

ik lira nriuji Z on 

<4 32^). 

|Ju;H(i F 

ira^irunn homeontal. 
jJunlo G 

ka<-i:i cl punw fi aplicar ,i 
gU*lo (cj. lfl tmj I cry 

ALTURA DE CA HE¬ 
RA, 

piinLn H- 

apluar [guy! disianria 

t|nc -VH (cj TO on), 

fMlILlO I 

sbituhndiaclpuntn | 

Iwia cl ptutraC siptkar 

3 an, 

pudRi K. 

hacia e3 puiuo H .i 3 >Jk-, ir 
E/2 cm, 
puniet L. 

UnLr«nfbmi^ Itis 
puni&gJ^K. 

had* H aplu tlr l/^a parte 
4t CSUL d=s-l :i™; i=H. 
puriCO M . 

n gusto (.ej. 3 c m) r 
puJIW N U«m A-K 
.splErjir ditfaiKia 

■file nn j,i eipaJda, 
pMflto O. 
apthttr 1/2 on, 

pamo P 
coni fctnjfii. 

haci* J aplicar 1/3 pnm 
*k ^tai rlisinnrin. 

puiiioQ, 

aplk-ir i|iLi. i! distance 
M-N {tf. 1 l-ttO. 
pMiHe K 
y BO 

mrtrrard mlm^pkjL 

apiiCiir t ]/£ cm, 
punLrc I'. 

I’nir R^l'-Onm forma, 
bam M ajrikaj- 2 m ^ 

puiito L". 

OiErU-L. 



Figure N 3 L 

Rriiii^ar rfe MrtJdr fln-HT COfpiabQ, 
p:%- 6 , LLTi.irJi:i a su al'hcdrdor y ccrt-jr 
ion, dfita^S la p\i\Y.:i 4c bUsLo y UTHF !■?* 
puci^isj-V. copier por tRa Itnrn H^ndolr 
niirifvii ua>icad*3L .1 la pLiinva dc drsdc fl 
cetui^i drt ddanifro. 
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Graeru ncres&fio 
■ - ttfa rinfa 

CENEB.O 


4*"' =. deanchg .. m, 

™CAt:iON D£ LOS MOt-DES 
^jBftEELG£5MEftO 

N' 2 KLni dchnltra 

d nw-ide cui^ndo quc in linn crn- 
*= wbre d bendc del ijencrg dobl.i- 

*, (nmervand* las raym twnMfnLalrs- Si 
w *"*1 v-.w 1 .ar jl tries firnccdrr de* mitinn 

quff Pii bakLni-- snlcnrarfsi. 

f^iN-3 Kini 
lirt* Irasrra 

I - mca k iJuiLm tn el criiko ubicnr 
a** uabrc eJ burtfe deJ §encta dnbfodrs. 

S'- 4~ Ctiarptno 

-cl mgfcdr tnl mmci se ihprir-i rn d 



0 QI/O PROHAR LA fANGA 

LycUfO rta -hrlM-jinar I.is piruas del buECQ. h^enar :n* gd&Iikjs y rigbUr loa enaariLJM&s ?r* Igyfli 

r i[fci ii! ini niji- cm hfliKjai anteriores 


A 

CfMtlflfrin* n-l .Ingula qua Be M- 
ftata: ^mty rii(icilmL t nh; ewe aet- 
ror rracasftc w* mcdjRuada, 
putt responda ai Mgldg Bnw: 
ilonriiT- bit apli£4tfC la 5 3 
psrce del dolani^ro. .m^dida ms- 
4a apifjpiada pat-d la ianga- 
teu oftBcanie alto, ar control &*}*- 
itiiie comprobar w Oasoo □ 
adr-niie pnjnui^e-ar aun di 
£h0 MCCOl. 



B 

Ucia dfl l^-s IgrmitM dc rtniitar 
|j 13 median de tird et la adt 
•cuada. cal it ^towra an 

■used toco, as uHcandb la esiua- 
drA an forma hgrijanlgl y tdnt- 
probai si ai barda quedn- parab¬ 
le a la aEGuadra- P^ M?r -i^i, 
eorao an asca car.g. indtoa c;u^ 
dabera racii^w™ arnpiimaia 
u\ dalaivrflJO (MX In CD*luni dc 
unirepiamas. 
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LOS TRAJES BE fUVO 



C ObSarVor Bl rju^no V deEBNIlirtfll £■ rwjuifn* fflduGCidn & mayor impliujil iin E&do su cnnl^Jio. put's Si 
Pitiiii S& hrv cfettFncto ton el Mulde Basa corroripcjnd^ii-ic, en tJ ma^enno be la EMiicb* b diflfite j^sd* 
SugijriT yj duir Ju iriftdidj b$r ? z d&I CQfpifk? d^bm ri^spw^rse. pferu b pririi? superior 

Puerto ifltltJcirM c-tf^dG-rabl# manie. En c^o&oji que s* ubdc™ Dndijlac-Pn an ei consada tf£P «w- 
pifli^, r.u nb^lan'i- wr co^CEO ±u tunldeno. dibflrft ImjiroVr&Jftiu imn poqb?ftfl pirtM pam Igofjo vo&Cflir 
anvpliidd I-n li &mra da biisco. 



nfl 
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64 


6& 
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PigJw E9-70 

Pig;™ 

Tl-?^ 

PStfoo 

23 


' LOS TflAJES DE BANG. 

MFD‘DA£-"kKcnriBi pira trajM -qSa fewrfia. 

MOLDE OaSE dr KMVI. 

M.OLDE 6*SE drCORPlNOM EDl&A EASE DEI 
CORWftO. 

BIKINI £N ALGO DON RAYADD. F-icpiraitio y 
SHTwbfc. 

U-.'inlka de tiKFninariir:. 

UGlDE. SaSE dr CARACAS., CAMiS£E y RLOSAS 
GnpaldD v Jtelan ncrat- 
M£ Pi EZa£ rEPQ SHORT, 

M0LOL BASE DEL-SHORT, rdtlpt|rife y ^bH* 

MOLOt &A&E do QOflPI^O. 

Tfjrarormftri-^ d«l ita 
F-r»p*rteiisn y po-ipta 4ft .*ji 
Tf*N d*t*ne towdrov* rjJdn. 

HOi.Pi PASS d+ TRAJF or BAfcO ENTERFZD 
SIN FALPA 

Tr.nidlLii Mi^:itVi 4* Ifcj mold#* basr, 

M&LDE BASF « CQPIPI^O EN GOMA PLUWA. 

OtfTlD pJ-a&J/ L-l lfjjd d* ir-tBf i*G. 

BlKlNE EN ALQPTON A lUNARES. 

^OUDE HA5E cn; CQRPI^O, 

UlHcitifin dfl lof mukd+i hi g*nefo. 

PrrpgfjeiAft'v aru'rbjiJ* l*bikinr, 

C*NJUMTO DE BIKINI Y FAUDA. 

^OLDE BASE till CQFtPlNO FRDNC1DQ. 

MGLOE BASE . 1 h KIN I 
Ejldi cn jdgpdcm flUm^Ade, 
fred&TAeiAn.jiryjw v iLrUpHni d& trrrn|r. K l6r*d* la 
bikini y ti l*Jdp, 

TftAJE DE B.AflC?TIPO BOLERO CON FALOA. 

Ti - oral tNTTYKujn dal mo iUi bH 4 . 

Ubienddn dr lo( t^frMl 

KflCpVdCitin.. yiUCtita V d* «; It* :Up Ttnnhlvlfri, 

TANGA ENflDca. 

MOLDt EASE dr KIHI, 

Ublcicl&n tie iDifTidlr^i Pntfta y d#E*AH 
di wrmiucibo. 

BlKJNI CON COHDPNK LATgNALES. 
rWOLiiE BASE M C0FPI4Q. 

^LDEBA5E4frK|NI. 

Pru^fai V dottfl** da WrHiilL#d6n„ 

£m\\0m do plm Hew chtmiM. 

JjAllOAOE PLAV A CON MANGAS KIMONO. 
mOldE ba$e* VfSTIPOCON WANO AS KIMONO. 

Ubicac-in ift Irn nHtti. Frg*ha y dcUHIw 
do pwiT! npeadn, 

Solldp, do pi iv# kiitidno- 

■CarpilaiDn p-mu* 4» fHgrWtt on lorjortr bojo-. 

MOLDE U'ASL drl GDAPiRO. 

Rrc-frfi«ciQnfH P'CiiGlt'L rn caryiriu. 

SALIOA DE PLAYA COflTA. 

UI«£rCi&n dr Ida- moldti. Prve bo v drgiJi-M. aa 
CwmLnifri&n, 

Sllidl C¥ t*lfrY* c&h r^innjpi kmktfK! Y «COCt 

L^l^fl 

TrbfMfarmvIdo dfc rr^ 4 t Uth- 
UtMflCitf! dr >W niGldflJ J£iLrfn ul r**11rr.-.. 

Civ^'-:i F^-cb*-- y cDur In kL idj dt oli.r,- 4 
:>j' :!j rh-Rilnv t a -^l lipo l '0>*mi|fl ,, 1 

MCIDE 6ASE do VESTBDO enter izo i,*rfj*Jib r 

dKvwa|. 

4* JiJ5.mn|c45 MbTO Bl $fin*fCf V pdf«bb. 
r->Tlu Cjj.-yir >■ TvrrlMnn- Ifl- KJlidft tia pl^vj - PlH1« 


r b0^ -t-Ti -:■■!. |H^j. 

MOLDE RA5B df COPPlNO- 
WOL&E 0A3FdtK|NL 
C4!mG^l^^rtrl , v ^-rrii^r iq lan^. 

Cprpifld etirt p.-ItH^jrr hacilc^Eto. 

MOLJTI BASE OE CQFIPjNO. 

Cnmi? nwtfbof ^ cdtpI^ol 
3LU5ATIP0 "CAPPP 1 

Tfirttr^ritiDcidfii del mu I da bp#. 
r Jt4t«iin do lOi T Dl'dr-J. F-nJ0lJ4 v liwlnllna 
df ttf ^ilnoci-ioL 

SaLidj dr qlayi cgtu eon L?met«h. 

TrDno--lanTi-Acido diH r7ic4-dr bH4. 

Ub«dcfl dr IcimoJdnyom-fl 
Frvcoj y douJIcf iJr irirmingti-'Zin, 

TANGA CON FL£GO$. 

V-OLDL d-ASE d± KI !s I 
WOLDE &AfiB dtCORFJflO, 

-Pfuobay drtaiiri lw urmirifdi^fi. 

BFKLNP BJCOL.0R. 

MOLDE BASE \fa KIMI 
OtricKndr^diH Ids mc^dpi ne^d oi 
Pryobay drlnJIa^do |brfninjc|i|pi, 
ftikCni coo coidlPiDcon l^yr^rs, 

UbioKido do lot rric-ldi^ -f dkw'+ #1 t^nviy-. 

Prvjrbo y delolloi dr cromi^widri, 

GaUdo dr pl^acon fnrto^i lipOdpU 
TnaraTormaci-no dc-l meldii BoaO. 

Ubic-xion dr liM-m^dii vfot-vi gin+sd. 
fYyrbo y doifellrf da 

S*.LIDA DE FLAYA BH LI^ON CON APL?d.Aii;!ci,NkS 
DE PDNTIL1_A^. 

DbKJC4bi drluftmoldjtiipbrt *1 ^"orn, 

Cimo p?obor i j i ji.dn *, 

A^HpckIPo dtpuinaillw, 

Saiidn da pJoyo rfliH, 

Yimtwm&uixi del -h^Il^ iww. Ut™dbn dr lot 
mcMdH. lobra ol 9 * 04 * 0 , P*m*!» y datolliH br crniinKi-on 

MOLOE BASE do KINI, Ti^iiNirmKicr. fr\ m^etbw 
dr carp ^d. 

Ubnaciio d# laf Mbtn #4 u*wo. 

Owr<i prrtwdp i^fitw. 

9-I^HNl EH ALGODON £STAMPAOO, 

MNDLDE 2ASt drl OTFLPlNu CON AlAW&FcE. 

MDLDE SAfi£ d^ KFNI, 

PTBpwicifio y fWLitqja dtli bikini. 

DrtiPrf-da aarn^navl^i, 

BIKINI ANUDADA EW Ei CENTRO OtL 
DEIANTEM-. 

MOLDE BASE DLL CGHPIfifl, 

MOLDE B ASE « Kbfll ANUDADA. 

C-jy^iiJ pmtvr I j bikinL 
I^1ki4- 

AmpJlKri^n y reducoi6o dr Kini (ailmfcro v ot™ 

Amp^liepArty ^idv[^:i6n dr corpiAc pin. #^n j n 
IMna M», 

AmpJrncidn y rci jjik -N - ' do coipiAd con fruncai 
IrtPiru, 

Air-jnJinelQo v rfciAicbAA drl dr baPo 
tdoliKviBPoy 

A'rpllacigfi y tAihtr-frn da vcoiMk><aan rnrrnpia kkTfi^ad 
V ruconn lipc^jl^iL. MIjfUsc^ eipaldry 


Pigjr^ 

?4 

Pigifia 

76 

P-inina 

76 

Farias 

TT^fl 

Pigina 

79 
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5K> 

j’u-p. :in 

HI 


aa 

iPApina 

» 

FbQir«D 

EM 

Pifliru 

&S 

P*jinu3 


Pig in j- 

43 

Rigiru- 


Piglno 

$4 

Piglnje 


Paging 

94 

Pdgmo 

3c- 

I*ig-rm5 

94^37 

W 11 



SB-IOG 

f^p 

sa-a 

Piglm 

ig? 

Piginu 

imM 

Prglr-L 

EOE 

Piflir-n 

I&S 

Pigiru 

id? 

Pigina 

10^1*9 

Pigiru 

1EQ 

Pigina 

111-11? 

Hi^-nn 

M3 

^Dpm 

114 

Pignu 11E-11$ 

P*Sjf>r 

1t7 

fi^Ag 

11 a 

Pdgns 

31$ 

PigiriA 

1» 

Pig inn 

121 

Ptiglra 

IK 

PAgina 

1J3 

Ptrgino 

1Z4 

Pigino 

m 

PAgi-nn 

is® 



Pi^n# 

139 

Fiflifta. 

130 

131-IK 

PPgin.n 

153-1-34 
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K-r.ilj»Mr r MoUif Bair dr l.i p,sn. i w .uiijjlijra A l.iSEr -IS y 
j] i*dEn 44. 

DcianEcrrj 


qoN 

■CON 

CON 

A c:AIM L.-YDDdt 


HB 5 DE 


A-El 
C 

□-F- 

A 


A 


Wvur la Jwrifttnwldt S.l port*;n1- 
u. 

manrar d 

b niR'A fif ^uLrrparrn.ii. 
upljrir ] 2 rin. 

pi.ir.U-K L' C S-ibrn tSHu purist 

l t.i .r ;j i- dps ve-njLjks.. 

barb Sa p-An-c superior c iiufrrior 

Iplit -ir -ri imn, 


p*ir.L*Ki Hr] ->o1>n- purtEr*. 

LrijUlr hLo^ lumbWLLI lc£, -AsCili^dii 


Ins 


puii[*i J-K. 

L’mrJ-.VK di.ignnal jk rfintitofc dr 
k*t tiitguLH c.irtn tallr- 


HOBRK 

U 

Bs-j^jr unji Jwrimntat. 

\ CAlU [.ADO <lr 

D 

Sfltwe 1 1 han^jiii-i] iiplif iu E ■ 2 t in, 
puniiK l.-M. 

>' Lrt aiflSpIsiiKLif! COITlKpW^eflCP 
id inJIe 4S. 

l ; NrK 

! L 

UNtk 

K-M 

> M-E reduit iriA ^-pnm^ipocul ii-ili-i: 

A Bjllf -14. 

A<-,AI>A l .,vDOde 

C 

a$*tZT 1 3 ori. puisne K-ll |>fk- 

de cSEu^ pLjarUK rrazjr dui |7,I r4i3c- 

Iba [Endefitiidnsj a la El ora <M en¬ 
tail* 

DESDE 

1 

iruziinma pjtnlcb H i J,i hnirafiuJ 
lii: J.i pan* akl i.ihrcri in-ili:- rl 
piiFiii*.! P. Ampliation .d i?lh- 4* 

£ffl$DE 

K 

ira^iur ujiil pn.r-.ilda a Ea hririm^ml 
de Li parte n lu, aEKrattflda A 
p^rato y. 

RcdiKdon al raUe 44 












































nt;utar III hufiattfiiaal -dr £.t pa™ 

FPJi^r^r d oraLjidu. 
h turn 4t piWcpkmaS. 
ira-l^r dui UfttM f n mifc 
.l|.•! kvir 1 -'2 CfB r 

pumas I- -C - Sabre cuo? pajillds 
tm-aa-r drn Yalk'iitu. 
hjdiji Li pane bu^riLir c inferior, 
apilcar S jntii. 

puiLUhi 11-[ Sohit csmh puiUtK 
rra*,xr Jos Korizonr^leE. obtKikrt- 
■ii i ks 

p^n-iosJ-K. 

I'ncr J-AtK -.li_utfni;il :Lt cwlpd 
dc Iu:h AhL^ulDi Hr - .|J.L I idle. 
tH-:kx:Lr uTVfl hurbtopEflt. 
wfart U JpasnaOJllnlS, apliOT 


PARTE TK AS ER A 


CON 


A-M 


CtJN 
CON 
SOME 
A -L.AE3A I.AliO df 


D-L- 


DESDE 


SOflRE, 
* « LAflO.k 


UNJR 

LCNIR 
.SOB ft L 
A GADA [.ADO do 

UNLR 

UN1K 

DEStifc 

DE^EJ E 

12ESEJL 


JL 

K-M 

C 

C 

M 

0 

NyO 

J 

JE 


t/J an, pumas L-M. 

y L-E implbdmn uJ mil* 4& 

■f M-k rfcMicdon al i.ilt'/ 44. 

[nLfJLr uiiii hnrtMnliil 

■ipbre fa karimmral, aplicar 

I/2w 5 

puuliiH PrO 

«H1 3i I::ic.i dd flluria. jifnpJ^ifipil 

-li l,llEc 48. 

am fa Kiwrv dtt musln. rediwcitai 
.if Liilr 44. 

Iriv.ir din pjnfckbui (i n liffiniitn^ I 

j Li licif-H del artCrtHn. 

Irl/^r u^i.n pdirfifefa :i fa hnrfamn- 
ial dt Ea p'i: alia, ubDcaLMHkfc ri 
pun(g P Anipltajdan al iatk B&. 
sr^-ir u-ira pana2da a l,i horizon* 

ik L;l ptirte jih-i, cifctftmf rido d 
Durum Q. Rcduixi-ni ;lI Lijfe -11 
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Amphacion y reduce ion 
de corpino con pinza 
en la parte baja. 


Rcjlljkiir 
dtik >E M* 

CON 

CUN 

CON 

sOHRfc 

PESDE 


DESDE 


DESDE 


DESDE 


d .VIdde Hllw rip C J□ rp■ I'bi i. pafl 1 v unrEarl^ it mj .1 irr- 
ai’npJLiiJV :il I,iHr 4b \ i cdLidr.i . 1 1 L-lIk 1 1 

pmjrsr J.h p;Lr:c ddihCeiJ ikl Ci irpMM 1 
l.i fjn-I nikIi-Jj.i: dr L.l pllTZ'i 
cl LTipacto det corpinei 
cm £ai una vcrl iral 

tiaci.l la park *MprrUw c inferior- jplnar 

S ram, 

(pijnE-.^ F'fj 

ru f&r iei. 3 ifuidlllUlzi. piTrfijn^ilf l-l Li nr a Hr ::l 

paett drianseta del cwpfche, 

K£peHF nN.sri^iai rfHk (LfcjdS f! Lh InlcJl dr edi- 

uidp r 

pn>lnngiir rii briYi.1 mdjfffilddn Id liiKM '-' n 

piilxa. 

Repair In misFTH* 
pun^i P. 

h;krLi l.i fr.iftt *upen.jr e snfeeror. aplicjir 
Itf um, 
pu.n 114 

Repel ir mjIjtc d pneiEu 


pFSPfc 

H 

□ESDI; 

S 

UNiR 

i.B'M 

U N E R. 
usrift 
DE3DE 

l.-K 

SE-G 

i 

DEsPE 

K 

UN 1R 

N-B-U 

UM1R 

UiVIR 

N-F 

O.G 


puikimJ-K. 

teazar una para] el a a la tinea C-LC ! 5 cm 

nil larQ..L qut cs-i-i. 

pun-K 1 L 

Ern-z-tr mm prtnkl-t a fo tiitcn OR, l 2 mi 
rn:Li rur| a l|el* r^a, 
piLnl i ■ M. 

'Jlii^i 'cijp de ittfilEi'] ik 3 (h ^nigulns de ■ ;>d i t:i- 

ILt. 

Amp^iaeicim de la pnrle ddanler-S *1 t.ille 4-H 
Kr-riitrrif'iJi dr In parli 1 dd.iJi-kr i ;tl E^lk 44. 
Er.Lyiir m;.i | j : l r . 1 1rL _ j L.l Iiin-.i Li l\ 12 >.;r. 

IrinjiL qitr tili, 
pusNEG N. 

ftiuir sura paralela a h Itnc-i l'J-fi I - cm 
enfe CWla que r*!n, 
jmnEn Q. 

diiajoitBJ de unietoL de lus an^ti lei* de > adn ta¬ 
lk 

Ampkuitin del jraLnctn al E.dlf 
Ftcducsftn dd nhuarlD at latlc -14. 
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Ampliation y reduction 

de corpino 

con fruncen laterales 


tUL- 2 _i I;l p.iht suptl "jr r irifi'rira'. 

:ipl i- ,.ir 1/2 cm 

pUHtOS 

Suhfc fHOS puiwn Ir-I/Ii r rtM Ihi- 
riyjimlnlcstSHerjkifidu l-is 
pLicHas N-O. 

rip CHkKlnsI ik Kiji ,iei-lix 
J 1 ^ di- CvHlla Li Hr. 

5 ra;e-ir iLra linras fin cj\ 17. 

la huri/uhiit. jplii.ii r 

1/2 m*. 
puiiioi P^Q. 

Sowi til** pUnfra rrddiLr clca 

vert leaks. 

Hk-t,1 [n. p;i“Er Mipv/ior fi mlffN-i 
:ij tI ii- lb r I f2 cm. 
punkis ft-S 

S\>hrt tsttd pi^nlo? <r h ijrjif dkH> lh#- 
: i/^iul« r i.'tiCc ni^nri-■ ins 

puntni 3 -U 

uliilgtizuj <fer rnilhifl iLr Ins, .feHE^Lj- 

ltt r > 1 c cjifJa talk 

L : nir H«_V ]'-J E Vmpliji elk, drl 
C^l pun* .=L E.fcMr dA. 

Uni; I-U-L'-L knl ihvi<M i riH 

■ iKrpiJUi 1 dl [iIIt -J-3. 


Ki;.iIi:.m.: tl ^lolik Efsi.-Ic ifcc t !i>rpsFiu n 
^ .in .fi .; .i s .i .i l iaUe \ Kri^rif^ -sl a.ilk L4 


DBSD£ 


ha;ir. :nr Li Jwta dcS;mlnra *k I 
d COtl-atk. 

rnaa^r di Itatai en ctn?, 
scferc la htirizcnEal, 
i/2 on. 

phinkrt H-K. Mint i-'Uft piipt'n 
Lr-unr dLis vi:rLi-. :jkrs. 

fo.bda l.i parte iuiH-fioc c inlet ior. 
apt rear ^ mra. 
pu-nlc* K-G 

ScithJT Mtis pU| 1 IC 0 EaMZflf fta* ho- 
rknnulr.t nljIriueiLiL 1 - Lkt 

punLiK H-E. 

diagonal 4k roncful ck lot ingu- 
t»ik c^.da laik. 

11■■ r r'.it Sfneas cn cru?- 
inifs-i- la hprhpnlal n-plkar 

l 2 ™, 
ptlftLi^ | ri. 

Sohrc tiios puiiifl* dot 

r.QfcTfrratei _ 


UNI ft 


CON 
OTBRE 
U-MlA LADO* 


SOBft E 

a cad a a_=virt5 dc 


DtoUU 


D££DE 


UNsrn 


SOBRE 
\i Ai>.\ LMKJdf 


" p-f 

K : 


,1. -*a.uiiBjfcA—iu ■ — ■ ■■ a. ,.i lui iji.i i i ii-* s ipii**i-iii - -i ;i% ■ ■ ■ i i Jim. n UfTtr i-i u. -4 l-C 

l Q 
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MEDIDAS 

Lit exact bud en !;i fontia dr 
11 mi i.ir las tfirdiibs e* fumla- 
menial para la obfenrmn dr im 
moldr perfects 

Lai medidas directs sou ca- 
ractemiica primordial de Hues- 
iro sisicfna H medtamc ella* *r 
nhtitnr tin nuddr exact o. acor- 
flr a la ana tomb dr oda perso¬ 
na* eviundn Don ribs un sin 
Tin de cilculot inutile* v mtv* 
rrosos rinpleado* en Un 
mas dr mrdidas proportion;!* 
le* 

Toman do las medtda* ett 
forma direct* y al habrrbs »b* 
trnidocon b precision requrri- 
da el molde a intcrprcUr no 
pur dr lino result ar una replica 
exact* dr la persona sober l,i 
qoc se ban tornado 


Mrdidas nccesartas para U 
interpretation de cualquier 
tipo dr falda 

Es indispensable oolorar en 
d tout or no de cintura un mr* 
d6n riisiko; Hit aittipUra la 
fuwi&n dr d nadir U figura en 
2 partes indkando v ubttando 
la aliura de cintura en $u etiu- 
lie cxacto 



i 

Ounto ritfl dr cintura roltirJr en 

forma humomal U data mtfrka 
en el run in mo de dmura, en au 
ww mil ftfiida <ej* 60 cm) 


; IQM 

sjtif. 


% 

# [ 

as?? 



w* 3 

qS>3 





Piinti tontorno y pnMfra ai- 
tuu etc tadcr* inkw i.i tinta 
mcinru m forma fubre 

lii tadera en *u pad|iinp^ (ej 94 
cm) y ton d oir« cmftauK' dc la 
cinij cri forma la il¬ 

ium (eL 10mi), 
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3 

Stfundfl cdoiurtio y bcgundift 

ultura de tadcra coJocar U cuita 
mrtrka en frirma hormmul sobrr 
la p.tjie mis pmmttienic dr b ea- 
dera (ej 100 cm) Con cl oim ex* 
tfcma dc (a cinta «i forma verti¬ 
cal, medtr la distaftcui rnirr la 
piirtc mi» rnuda dr to ciniuf& y ct 
veil undo oovUomo de cadtra (cj. ££ 
cmj. 


4 

total deling n lortvia 
vertical medtr detide H OOrdoii ten 
b eintura) hasi* rl fwrlo (rj I 111 
cm). 


5 

Largo total coMatlv rn forma 
veriii al rordir mbrt cl cotiado dcs* 
dr cl cordon haikt d mjcIo (cj, 111 
cm). 


6 

Largo I olal ulrar vmdir de*dr rl 
nirtiim (en [a cintiir.i) hast* H rue- 
do <e|. I OH mi) 


7 

DiAiancia eat re el melo y el 

rueda para determaiw d largo 
iir una hldi dtlxra itiethrac desdr 
d «aelo haaia to a Mura en que $r 
ifc«e el iruedo. Al mtorak eita 
medidj a la del largo total dc adr- 
Imit *r ototkor el largo dr fa Ida 

cJefpda, 












/X 

to 

.« 

M 

N 

\ 
% 


COMO m\ UR * 

IMS MEDI IMS 

7 

_ ^Tjf 

¥ 


l £ £ 5: 




* 



Pa ra la realizacidn tic car pi nos 
casacas. veslidos. sacos, tapados 
o capas sera sufleienie utitoar 
las medidas qua se anumeran 
a commuacidP complementAndoJas 
con las anteriores 
segun la prcrvda a ejecuiar. 

Tener an cuenta 

segwn se detallo en la pay 38 

qua para loyrar 

axaclitud an las madrdas, 

estas deban tomarse 

sabre un vcsbdo liviano 

o tal como se ilustra 

en las fotos y colocando 

un corddn elSstico 

en 1 3 cintura. 



Contorne ric B ustu 92 cm 

Colocar la cirm metric* en forma hour wit* I «n o> cantor 
no Bel buttle pot debajo dir lo» tiratos y per ■nciirwr eta tea 
ifsno* lejemeto 92 cm) 


9 E*cott: 8 cm 

Mcdtr fa disuncia enire la rtuca y el centra del hombto 
“* <*jame<o 8 cm) 


40 
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3 


Altun de Busio 25 cm. 

£n farms vertical medrr dead* el ceniro det Hamtwo ijurv 
to a\ cueitol hcsta I* ally tm del i»ai>o J^rr^j u 2 S c m 




Ur^o tj*ll« dalanto 44 cm 

En forma vertical dead* at centra dal Hombro (junto* al 
curtla) pasar la dm* metric* par enoma dal 3*fK> h*et» 
i« parti mi* ceflide da Cintyra (ejempto 44 cml 


5 A ncHo il« I&h™ 35 cm, 

En forma horiiantal font re el bum a v ** CueilQ* itiadif la 
distend* *m re pne exile v la di^ letemplo 35 cm) 
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Ahum d* Aarta 21 cm 

| Eft forma vertical modr la dtataocla enir# 4a ania len so 
pern* delahteraj y ia parte mis caitaia da Id ctntura 
(ajompio 21 cm| 


8 Largo Tall* Eip.ld* 42 cm 

Eft forma vertical, m*di r to disianca enlra to ftwca y la 
part® mi* cwfodu de la cmtum in^mpio 42 cml 




Separation d* Hutto 10 cm 

to Forma homoniai. madir la distend* arm* un tano y el 
etro *n tu part* mi» prommeruc IcjcmplQ f6 cm). 



42 
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A tic ho 4* Espolcifl 30 cm 

En tonnii medir to distance «n* «*u*to V 

la oira l©iemi>lo 30 cmK 



Antho d« Kombro 12 cm 

Efl forma horfiooUl madit la ifttandi «ntra H cutHko y la 
Itoc* de aula feiamplo 12 on) 



n AHura d# Codo 33 cm 

Coo el braio dobtodo mmdkr la dtetancla eoitw to iin*a d* 
a*iia y *4 code D cm| 

SCANNEADO POR FIXLSC 




Largo dm Markka 55 cm. 

Con «l btaio dobtodo, medlr la diturtcia dead* La lin«a da 
atriln pa&ando l# crnis mitrica pot enctma dal code hatia 
la muAaca taiamdSo 55 cml 
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PAftA EL PANTALON CLASICO 
Contorno de cintura. 

2 5 contorno de cadera 
Largo total del coslacto 
Alt ora do rodillo 


Contorno do rodilla, 
Medida de entrepiema 




Contorno de rodilla 48 cm 

Fl«nicinar la pimna hail a uwtar ta pant Ottilia con »l tnuito 
ta<l4n tpmar «♦ contorno <Ej 48 cm I 


SCANNEADO POP FLCISC 



1 


AJtura de rodilto: 58 cm 

Sot^e co^u-do. dead* la etotura ftac*a in 
pan* bal*. ubfcnr la attorn 0# la radii!* (Ej 
5S cml 



H OTA Con \a difetefiaa enlre el largo total d# eostado y la fTMKJ*- 
da da efurGpetnfl m obttone el largo da tiro darneltcT, Puerie k> 
gritse art fo#m* *fHt>*jmada aafiUndows la modeio y m*diando 
de*da In dfttura hntia la iuperild* dooda ae apaya, 



Medid* de entrepiema: 84 cm 

Saparanda lewetnom* lan pernas y m&mGTu&jKfala* rec¬ 
ta* tomnf *1 largo tte&dc no comi»n*o hasia tti ttuclo (E* 
84 cm), Ubtcar la c*ma mG tries tal como Be lustra fca fow. 
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t TOMS BASJCOS DE LA GOSTURA 
Z F ALDAS V PANTALONES 
a CAABAS V BLLSAS 
4 VESTD06 Y JUMPERS 
& ADOLESCEWTES Y WAS 
* THA*S CC 8AMO Y SALAaS 06 PLAVA 
T TALLEURS Y CHAQUE T AS 
& TAMOOS Y CAMS 

OJNFECCWNSTAS Arotacton v mMxx* <H <**km 
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Parity 




Piezas: 

Trasero 

Delantero 

Entrepierna 


Pieces: 

Rear 

Front 

Crotch 
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Entrepierna/Crofc/7 












Descarga Gratuita. Prohibida su venta / Free Download. Do not sell 


Piezas: 

Trasero 

Delantero 

Entrepierna 


Pieces: 

Rear 

Front 

Crotch 
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Piezas: 

l,cow Trasero 

Delantero 

^ Copa 

Tiras Superiores 
Tiras de Centro 
Espalda 

Descarga gratuita. Prohibida su venta 
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Descarga gratuita. Prohibida su venta 

Piezas: 

Trasero 

Delantero 

Copa 

Tiras Superiores 
Tiras de Centro 
Espalda 
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Traje de Bano/Swimsuit Ref. 06 

By Maria Fernanda 



Piezas: 

Panty Delantero 
Panty trasero 
Copa 


Pieces: 

Front Panty 
Rear Panty 
Cup 
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Piezas: 

Parity Delantero 
Parity trasero 
Copa 


Pieces: 

Front Panty 
Rear Panty 
Cup 
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Traje de BanofSwimsuit Ref. 09 

By Maria Fernanda 


Piezas: 

Delantero 

Trasero 

Tiras de Brasier 
Tiras de Panty 
Copa 


Pieces: 

Front 

Rear 

Bra Straps 
Panty Straps 
Cup 
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Tiras de Parity /Parity Straps 
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Piezas: 

Delantero 

Trasero 

Tiras de Brasier 
Tiras de Parity 
Copa 


Pieces: 

Front 

Rear 

Bra Straps 
Panty Straps 
Cup 








Jllnetnriip 

Traje de 

Bano 

Swimsuit 


z -.... \ By Maria Fernanda 


Vea el video en nuestro 
canal de YouTube 


b 


Watch the video on our 
YouTube channel 


Minauri iv 

www.youtube.com/MinauriTV 
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Traje de Bano /Swimsuit Ref. 12 

By Maria Fernanda 



Piezas: 

Pieces 

Delantero 

Front 

Trasero 

Rear 

Tira 

Strap 

Copa 

Cup 
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Descarga Gratuita. Prohibida su venta / Free Download. Do not sell 


Piezas: 

Pieces: 

Delantero 

Front 

Trasero 

Rear 

Tira 

Strap 

Copa 

Cup 
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Traje de Bano /Swimsuit Ref. 19 

By Maria Fernanda 



Piezas: 

Parity Trasero 
Parity Delantero 
Tira de Cintura 
Copa 
Flor 
Centro 
Hojas 

Minauri y Minauri Manualidades, C.A. Todos los derechos reservados. Este 
contenido esta destinado a fines culturales y de aprendizaje de la confeccion y las manualidades. 
Esta publication es proporcionada “AS IS” (“Como Es”) sin garantia de ninguna clase, puede incluir 
errores tecnicos u otras inconsistencias o errores tipograficos. Minauri Manualidades, C.A. y sus 
editores no asumen responsabilidad u obligacion de ningun tipo por errores u omisiones en esta 
publicacion, por las interpretaciones que el lector pueda realizar de los contenidos de la misma o por 
presuntos danos o perjuicios de cualquier tipo. 

LYCRA® es una marca registrada propiedad de INVISTA 


Pieces: 

Rear 

Front 

Waistband 

Cup 

Flower 

Center 

Leaves 

Minauri & Minauri Manualidades, C.A. All rights reserved. This content is intended 
to be used only for cultural and learning purposes. This publication is provided "AS IS” without warranty 
of any kind, may include technical mistakes or other typographical inconsistencies or errors. Minauri 
Manualidades, C. A. audits editors do not assume responsibility or obligation of any type for mistakes or 
omissions in this publication, for the interpretations that the reader could make oAiRQo/itGjfs thereof 
or for alleged or supposed damage, prejudices mijjuyyrtffmyyikndl. 

LYCRA® is a registered trademark property of IIWISTA 20160615 
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Descarga Gratuita. Prohibida su venta / Free Download. Do not sell 


Piezas: 

Pieces: 

Panty Trasero 

Rear 

Panty Delantero 

Front 

Tira de Cintura 

Waistband 

Copa 

Cup 

Flor 

Rower 

Centro 

Center 

Hojas 

Leaves 
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BAYAN S UP ANA KALIP 
OLQULER ve i§LEM BASAMAKLARI 


8EDEN : 38 
OLQULER 

BEL C EVRE _: 72cm 

8ASEM CEVRESl . j 97cm 

KALQA DL)$UKLU6u _: 21 cm 

QTLfRUS YOKSEKLiGi _: 26,5cm 

A6 GENiSLi6l _:7cm 

YAN UZUNLUK _j 5 cm 


HESAPLANAN OLQULER 

UZUNLU6U = BASEN QEV RESI ± 1cm (Q-4cm arasinda degi$ir) 
10 


LA§AMA 

1 - 2 Oturu$ y£iksekligi(26,5cm) boyunda dikey fair gizgi ^izilir 

1 -3 Kalga du^uklugu i^aretlenir. (21cm) 

2 4 Ag uzunlugu i^aretlenir (6,7cm) 

1-3-4 noklaiarmdan ag pzgisine dik a^i yapacak $ekikle yatay cizgiler uzatilif. 

4 5 1/4 basen gevresi - 2 (1-0 cm arasmda degi^ir) i^aretlenir. {22,25cm} 

Bu noktadan be! hattina diiz bir gizgr $izilir. Qaki^ma noktasi (6) 

1 gizgisi = be I hatti 
3 gizgisi = basen hatti 

1 7 1 /4 b el gev resi ± 0cm (0- 8cm aras i n da d egi^ir} (18cm) 

Be! noktasmdan basen liattma diiz bir yardimci gizgi gizifir. Qaki§ma noktasi (8) 
1-9 6n bel du^ilklugu i$aretlenir. 8cm (degi^ken) 

7-10 Yan bel dij^ilklugij i^aretlenir, 6cm (degi$ken) 
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10-11 Slipyan boyu i^aretlenir. 5cm (de$i$ken) 


4-12 

4-13 

13-14 

12-15 


^|l v4 ag uzuniugu i§aretiemr_ (2,17cm) 
"|l/2 ag geni^iigi i§.aretlenir, (3,5cm) 


15-16-j 

I A§ egimi i^aretlenir - 1cm (degi^ken 0,5 1) 

14 - 17-1 

16 11 ve 17-11 noktaian cetvefEe duz olarak tiirEe§trrifir_ 
12 16ve13 17 arasj kavisfi olarak gizilir. 


2J£AM£ 

9-13 1 

I On ve arka tief egimi i^aretlenir = 1cm (degi§ken ') 

9-19 J 

* Boyuna esnemesi fazla oiar kuma^Earda on arka egim farki azaitilabiiiir / kullamlmayabilir. 

11-17 arasmdaki yardrmci qzginin % si (20) 
i 1 • 16 arasindaki yardimcj gizginin Vt si (21) 

20-22 7cm (degi^ken) 

21 -23 0,7cm (degi§ker> 0 -2cm) 

On ve arka bacak kavisi gizilir. 

11 - 34 i 

I Van don tig payi igaretienir. 1cm (degigken) 

11-25 J 

Yan dikige para Eel yeni on ve arka yan dikig gizgisi gizilir* 

13-26 8 cm (d eg ig ken) 

Ag pargasi giziEir. 
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KUMA§ ESNEME PAYtNtN KAUPTAN ALINMASI 

Urtin igin ktillamlan kumapin en ve boy esneme degerleri hesapjanip kaliptan altnir. 


* Esneme deged agdan almmannalidrr. 


* Kumapi pok fiazia esnetmeden olgiim yapilmalidir. 


SLIP DiKlS PAYLARINJN VERiLMESl fSABLON] 

Kalttnn her tarafirsa 0,7cm dikip payi veritir KaJipta kuJiamlan dikip payi (bel ve bacak) uriinde 
ku Ham Ian dikip ve aksesuara gore degipir. 
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BAYAN SLIP ANA KALIP 
ON-ARKA 

1.ASAMA 



Olijek: 1/2 


33 


446 / 652 










BAYAN SLiP ANA KALIP 
6N-ARKA 

2.A$AMA 



Oicek: 1/2 
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BAYAN SUP §ABLON QiZiMi 



ARKA ORTAS! KUIWAS KATf DttZ BOY iPLlK 


6N QRTASI KUMA5 KAT( Dt)Z BOY IPLlK 


u 4 
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Ol$ek: 1/2 




























BAYAN SLIP ANA KALIPTAN 
KUMA§ ESNEME PAY1NIN ALINMASI 


C>l 
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BAYAN giPLAK BEDEN OLQULERi VE SERI FARKLARI 

(34 - 46 ) 


slip - string - parity 



34 


36 


38 


40 


42 


44 


46 

BEL qEVRE 

66 


66 


7 2 


76 


SO 


84 


90 

GLg 0 FARKI 


3 


3 


4 


4 


4 


0 


BA&EU qEVRE 

91 


94 


97 


101 


105 


109 


114.5 

OLC0 FARKI 


3 


3 


4 


4 


4 


5,5 


OTURUS 

YOKSEKUGI 

25,9 


26.2 


26,5 


269 


27,3 


27,7 


28,3 

OLQU FARKI 


6.3 


0.3 


0.4 


0,4 


0,4 


0,6 


kalcadUsOklUGU 

21 


21 


21! 


21 


21 


21 


21 

(iLCi3 PARK! 


6 


0 


0 


0 


0 


0 


* A6 UZUWLUSlf 

b ( i 


6,4 


87 


3,1 


9,5 


9,0 


10,5 

OLQU FARKI 


0,3 


0.3 


0.4 


0,4 


0.4 


0.6 


* AS GENl$Ll& 

6 


6 


7 


7 


7 


7 


8 

t>LQU FARKI 


0 


1 


0 


0 


0 


1 



* Ag uzurHugu formulle ftesaplanmi^tir. (slip + string igin) 

* AjJ gen if lig-j olgusii kalrptan alrnmi§tir. (slip rgin} 


OIqu birimi qm/dir. 
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0.7 / 1 


0.7 /Offr'M.35 

%> r 


ON ORTASI KUMA5 KATi Dt)Z BOY tPLlK 


ARKA ORTAS! KUMAS KAT) DUZ BOY IPLtK 




.. < t, m 
O 3 “ o 




HI 
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BAYAN SLiP SERiLEWIE 
( 34 * 46 ) 
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STRING 
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BAYAN STRING ANA KALIF 
OLQULER VE i§LEM BASAMAKLAR! 

lesneme degen dnceden hesaplanarak) 


BEDEN :38 




OLCQLER 

Ctolak Beden Olctileri 

Kumas Esneme Deqeri 

BitmiS GJcti 

BEL CEVRE 

: 72cm 

%10 

64,Bern 

BASEN CEVRESi 

: 97cm 

%10 

87,3cm 

kalcadusOklQSQ 

: 21cm 


21cm 

OTURUS YUKSEKLiGi 

: 26,5cm 


26,5cm 

AG GENiSUGi 

: 3 r 5cm 


3,5cm 

YAN U2UNLUK 

: 3cm 


3cm 


HESAPLANAN &LCULER 


AG UZUNUJGu = BASEN QEVRESi ± 1cm (degi ? fcen) 

10 


— - 1 = 8,7cm 
10 


iSLEM BASAMAKLAR! 

1 - 2 Oturug ybksek!igi(26 ( 5cm) boyunda dikey bir glzgi glzPlir 

1 - 3 Kalga dQ^uklQgiJ i§a retie nir. (21cm) 

2-4 Ag uzunlugu igaratienir (8,7cm) 

1-3-4 noktalanndan ag gizgisine dik agi yapacak $ekilde yatay gizgiler uzatihr 

4-5 1/4 basen gevresi (%10 esneme pays aJinmig c4gu) 

- 2 cm(d:egi§ken) i^aretlenir {19,82cm} 

Bu noktadan be I hattina duz bir gizgt gizrl ir. £akigma noktasi (6) 

1 gizgisi = be I hatti 
3 gizgisi = basert h-atti 
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1 -7 


1-9 

7-10 

10-11 

4-12-1 

4-nJ 


13 - 14 
12 - 15 


] 


9-16 

9-17 


11-14 
11 - 15 
16-20 
19-21 
3-22 
22-23 


11 -24 
11-25 


1/4 bel gevresi (%10 esneme payi alinm^ oigu) i^aretJenir. (16,2cm) 

Bel rscktasindan basen hattma duz bir yardimci gizgi gizilir. Caki^rna noktasi (6) 
On bel dugiiklii/Ju igaretlenir. 9cm (degigken) 

Van bel duguklugu i$aretlenir. 7cm (degl^ken) 

String yan boyu igaretlenir. 3cm (deginkers) 

1 14 ag uzunlugu i^aretlenir, (2,17cm) 


1/2 a§ genialigi i§aretlenir. (1,75cm) 

15-11 ve 14-11 noktalari cetvelle duzolarak birlejtirilir. 

On ve arka bel egimi i§aretienir - 1cm (degi^ken) 

Veni bel noktalari yan diki?le (10) kavisli olarak birle^tlrilir. 

arasindaki yardimct gizginin 14 si (18) 
arasmdaki yardimcf gizginin !4 si (19) 

6cm (degi$ken) 

9cm (degi$ken) 

Basen hatlmdan yukanya 3cm igaretlenir. 

0,75cm i^aretlenir. 

On ve arka bacak kavisi gizilir 

Yan donug payi i$aretlenir. 1cm (degigken) 

Yan dikige paralel yen! on ve arka yan dikig gizgisi gizilir. 

On beden pargasma 9cm(degigken) ag pargasi yen igaretlenir, 
Ag pargasi gizilir 
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BAYAN STRING ANA KALIP 
(esneme degeri onceden hesaplanarak) 



Oigek: 1/2 
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BAYAN STRING §ABLON QiZiMi £Hgek; 1/2 



ARKA ORTAS] KUMA§ KATI DtlZ BOY iPLlK 


ON ORTASI KUMA§ KATI P6Z BOY JPLiK 


I™ 

111 

a 

< 


< 

* 

a: 

< 




CD 
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BAYAN STRING SERi YONLERi VE ORANLARI 
«« ( 34 - 46 ) 


£4 

ft 

o 
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BAYAN STRING SERlLEME 
(34-46) 



MODEL NO: STRING-2 
ARK A 
1 ADET 


* 3* BEDEN 

* 3G BEDEN 
+ 30 BEDEN 

* 40 BEDEN 
+ 42 BEDEN 
> 44 BEDEN 
+■ 4G BEDEN 



1/3 


47 


460 / 652 



































BAYAN STRING OLQU TAB LOS U 



75 


461 / 652 






































BAYAN STRING ANA KALIP 
OLgULER VE i$LEM BASAMAKLARI 
(ol$u tablosuna gore) 


BEDEN :38 

Olculer 

BEL 1,'Z _: 33cm 

BACAKCEVRESi 1/2 _: 29cm 

0NA6 UZUNLUGU _; 13cm 

A<5 UZUNLUGU _z 12cm 

ARKAA6 U2UNLLlGu _: 16cm 

ON GENi$LiK faffm 1/2' 5 in den) : 12cm 

ONAG GENl-SLiOl _: 7cm 

ARKAGENiSLiK fafim 1/2* undent ; 2cm 

ARKAAG GENiSLiOi : 3cm 

YAN BOY _: 3cm 


ARKA (1. asamai 

1-2 Arka ag uzumlugu boyunda dikey bir gizgi gizilir (16cm) 

1/2 be! oigiisunde ag uzunluguna dik agi yapan yatay bir gizgi- gizilir. (16,5cm) 
Belden ve agdan geien gizgiierin kesi^im noktasi. 

2cm(dec|t$ken) lastik payi i§a retie nir. 


1 -3 
4 

3-5 

5-6 


1.5cm(degi$ken) be! egirm i§a retie nir 
Bel kavisli olarak gizilir 


6- 7 Yan boy bipusiicde dLiz bir gizgi gizilir(3cm) 

7- 8 7mm(degi§ken) yan egimi i§a retie r>ir. 

Yan boy gizillr. 

9 1-2 arasrmn 1/2 si (arka geni$lik 1/2 i$aret tiatti) 

9-10 Arka geni§ligin 1/2 si (1cm) igaretlenir. 

2-11 Arka ag geni$ligin 'A’s\ (1,5cm)i§aretlenir. 

Arka bacak kavist gizilir. 
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ON {2.a$ama) 

Arka beden uzerine gali^ilir 

1-12 On ag uzunlugu i^aretlenir (13cm) 

12-13 1/2 on ag geni^jgi i^aretienir, (3,5cm) 

1-14 1-12 arasmtn (on ag uzunlugunun) 1/2'si. 

14-15 On geni^ligin 1/2'si i^aretlenir. (6cm) 

On ag kavisi gizilin 

A&PARGASl (3. asama) 

1- 2 Ag uzu nlugu boyunda dikey bir £izgi gizilir. (12cm) 

1 - 3 Arka ag genipginin 1/2'si boyunda a£ja dik yatay bir pizgi giziltr. (3 ? 5cm) 
4 Belden ve a^dan gelen gtzgilerin kesi§im noktasi 

2- 5 Arka ag geni^figinin 1/2si i^aretienir 

A§ pargasinin yan kavisi gizilir, 

Kalibtn kavisleri kontro! edilir. 

Bacak (on, arka ve ag pargasi) kavisi i olarak olqjlup kontrol edilir. 
(Bacakta + 2 / 2,6cm lastikpays olmahidir) 
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BAYAN STRING ANA KALIP 
(olgii tablosuna gore) 

(38 beden) 
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Olgek: 1/3 


















BAYAN STRING §ABLON QiZlMi 
(0I9U tablosuna gore) 




Ol^k: 1/3 
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BAYAN STRING OLgULERiVE SERl FARKLARl 
(0I9U tablosuna gore) 




34 


36 


36 


40 


42 


44 

1/2 BEL 

A 

29 


31 


33 


35 


37 


39 

t) LqO FARKI 



2 


2 


2 


2 


2 


1/2 BACAK QEVRESl 

B 

26 


27,5 


29 


30,5 


32 


33,5 

6Lg0 FARKi 





15 


1*5 


1,5 


1,6 


ON AG UZUNLUGU 

G 

12 


12,5 


13 


13,5 


14 


14,5 

GlQO FARKi 



0.5 


0,5 


0,5 


0,5 


0,5 


aG uzunluGu 

D 

12 


12 


12 


12 


12 


12 

Oi-CjO FARKi 



6 


0 


0 


0 


0 


ARKA A6 UZUNLUGU 

E 

14 


15 


16 


17 


13 


19 

GLC;0 FARKi 



1 


1 


1 


1 


1 


£>N GENi$LIK 
(on agjd 1/23 in den) 

F 

11 


11,5 


12 


12,5 


13 


13,5 

6LC j FARKt 



0.5 


0,5 


0,5 


0,5 


0,5 


ON AG GENiSLiGI 

G 

7 


7 


7 


7 


7,5 


7,5 

GLpi) FARKi 



0 


0 


3 


0,5 


0 


ARKA GENl$LlK 
(arha agm 1/2 sind^o) 

H 

2 


2 


2 


2 


2 


2 

O-Lpti FARKi 



0 


0 


0 


0 


0 


ARKA GENl$LlK 

l 

3 


3 


3 


3 


3 


3 

6LpU FARKi 



0 


0 


9 

, 1 


0 


0 


YAM BOY 

K 

2,5 


3 


'■ : 

3 


3 


3 


3,5 

OLCU FARKi 



0,5 


0 


3 


0 


0,5 



Olgii birimi cm'ctir. 
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BAYAN STRING SERi YONLERi VE ORAN LARI 
(olgii tablosima gore) 

(34-44) 



KUMAJji KAU L[UZ BOY tPL[K 


A6 BOYU . 
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CHgek; 1/2 

























BAYAN STRING SERlLEME 
{olgti tablosuna gore) 
(34-44) 
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PENSSiZ ANA KALIP (atlet i^in) OLQULER VE i§LEM 

BASAMAKLARI 


BEDEN : 38 

QIPLAK BEDEN Qf.COi.ER/ 

TQM BOY _168cm 

GOODS _: 88cm 

BEL _: 72cm 

BASEN _: 97 cm 

OMU2DAM 0MU2A _: 37,2cm 

OMU2 EGlMi _: 22* 

YAKAQEVRESl _: 36,6cm 

KALQA D0$GKLUGU : 21cm 

HESAPLANAN &LQQLER 

ARKAU2UNLUK = 1/4 turn boy - 1cm ( 168 . 1cm = 4lcm) 

4 

KOLTUK DERilMLfOi = 1/4 arka uzunluk + 1/10 gogus gevresr (44+88 - I9 r 1cm) 

4 10 

KOLTUK GEN I^LiGS = 1/8 gogus gevresi-1,5cm = 83- 1,5 = 9,5cm 

8 

1/2 ARKA YAKAAQIKLlGl - boyun qevresi + 2 ( 56,6 + 2 = 7.8cm ) 

5 5 

ISLEM BASAMAKLARI 

I - 2 Arka uzunluk (41 cm) + kalga du§ukiugQ (21cm) * 62cm Lizunfugunda duz bir gizgi gizilir. 

1-3 1/4 gogus geni^ligi {22cm) uzunlugunda arka orta gizgisint dik duz bir gizgi gizrlir. 

1-3 2-4 noktaiarindan dikdortgen oIu§turuIur. 

1-5 Kottukderinligi (19,1cm) 

1-6 Arka uzunfuk (41cm) 

5 - 6 noktaiari duz oiarak uzatiltc 

7-8 1/2 koltuk geni^Jigi (4,75cm) 

16cm(sabit olgu) 


1 - 9 
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9-10 6cm (sabit olgii) 

1-9-10 nokiaian birlegtirilerek yaka iiggem olugturulur 
1-11 1/2 arka yaka (7,8cm) 

11 noktassndan dik gizilen gizginin yaka iiggenlyle kesigtigi nokta (12) 

Arka yaka kavisli olarak gizilir 

1- 13 On yaka dug tiki iifjij igin arka yaka olgusu igaretlenir. 

On yaka kavisli olarak gizilir. 

12-14 Arka omiiz egimi gizilir (22“ - 2° *20“) 1/2 omuzdan omuza olgiiso (18,6cm) igaretlenir. 

12- 15 On omuz egimi gizilir (22“ 4 2° = 24“) (12 - 14 gizgisinin olgusu ride olacak) 

On ve arka omuz gizilir. 

14-11 gizgisinin % si i garetienlr (16) 1/4 ti igaretlenir.(17) 

17-18 0,3 (0-1cm arasmda degigir) sirl bolluk payi igaretlenir. Arka kolevi gizilir. 

13- 19 1 cm igaretlertir ( 1 -3cm arasinda degigir) on kolevi gizilir. 

3-20 lcm(degigken) be I girig payj igaretlenir. 

2- 21 1/4 basen (24,25cm) igaretlenir. 

21-22 1cm (degigken) igaretienir. Etek ucu kavisli olarak gizilir. 
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1. BIKINI 


1 . 01 ) Traza el contorno de un Bikini viejo sobre la tela 
principal (de la pieza exterior). 



Elige un Bikini viejo que tenga un diseno bonito y sexy. 
Desata (o corta) ambos lados de la cadera de este Bikini 
para desarmarlo y colocarlo sobre la tela de tu nuevo Bikini. 
Dibuja el contorno del Bikini viejo sobre la tela. 

NOTA: Cuida que la mayor elasticidad de la tela quede 
horizontal. Recuerda que las telas son mas elasticas en una 
direccion. 
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1 . 02 ) Traza el contorno de un Bikini viejo sobre el 
forro (pieza interior). 



Coloca el Bikini viejo sobre la tela del forro y dibuja el 
contorno sobre esta tela. 

1 . 03 ) Agrega un margen de costura a la pieza 
exterior. 
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Dibuja suavemente un margen de costura alrededor del 
contorno dibujado en tu tela exterior. Este margen debe 
medir entre 0.625 cm y 1.250 cm (entre 1/4 y 1/2 
pulgada). 

No repitas este paso con el forro porque la tela exterior 
debe ser un poco mas grande que la tela interior. 

NOTA: Si descosiste completamente el Bikini viejo, lo cual 
es ideal si el Bikini viejo ya no tiene remedio, no 
necesitaras agregar el margen de costura. 

1.04) Corta las partes. 

Utiliza unas tijeras de costura filosas para cortar ambas 
piezas (tela exterior y forro). Haz cortes precisos y 
uniformes, tanto como puedas. 
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1.05) Cose el Bikini. 



1.06) Cose la tela y el forro justo en la entrepierna. 



Coloca el forro sobre la tela exterior, centrandola lo mejor 
posible. Sujeta ambas piezas con alfileres y luego cose la 
entrepierna. La costura debe conectar ambas perneras y 
debes realizarla con la maquina, usando una puntada 
recta. 
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NOTA: Cuando sujetes ambas piezas, asegurate de que el 
margen de costura sea uniforme. 

1 . 07 ) Dobla la tela exterior sobre el forro. 



Dobla el margen de costura de la tela exterior sobre la 
pieza del forro, y utiliza alfileres para mantener el doblez. 

1 . 08 ) Cose las perneras. 
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Utiliza una puntada en zigzag o una puntada recta para 
coser las perneras. 

NOTA: Cuando cosas, estira la tela y el forro tanto como 
sea posible, especialmente si utilizas una puntada recta. 

1.09) Cose los lados (cadera). 



wiki 


Dobla el Bikini por la entrepierna. El forro debe quedar a la 
vista, y el doblez es en la entrepierna. Cose los lados del 
Bikini utilizando puntada en zigzag, y un margen de 
costura de 0.625 cm (1/4 pulgada). 
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1 . 10 ) Cose la cadera del Bikini. 



Cose la cadera del Bikini con puntada recta o puntada en 
zigzag (recuerda que previamente sujetaste el margen de 
costura con alfileres. 

Si deseas una cintura mas baja y que los laterales sean 
angostitos, puedes aumentar la anchura del margen de 
costura (de la cintura). 

Voltea el Bikini para que el forro no quede al avista, iy listo, 
el Bikini esta terminado! 

NOTA: Cuando cosas, estira la tela y el forro tanto como 
sea posible, especialmente si utilizas una puntada recta. 
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Pruebate el Bikini, debes poder deslizarlo por tus piernas. 

2. TOP. 

2.01) Mide la distancia entre tus axilas. 
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Utilizando una cinta metrica blanda, mide la distancia entre 
axilas. La cinta metrica debe pasar sobre tu busto y debe 
estar paralela al suelo. 

Resta de 5.0 cm a 10.0 cm (2 a 4 pulgadas) a esa medida. 
El numero resultante es "X" y sera el ancho del Top. 

ANCHO = X = AXILAS - Z 

5.0 < Z < 10.0 

La cantidad restada "Z" depende de lo apretado o relajado 
que quieres el Top: 

- Para un Top apretado (deportivo), resta 10.0 cm (4 
pulgadas). 

- Para un Top mas comodo, resta 5.0 cm (2 pulgadas). 
2.02) Dibuja un rectangulo (horizontal) en la tela. 



Utiliza una regia para dibujar un rectangulo sobre la tela. 

El rectangulo debe tener el ancho descrito arriba, y una 
altura "Y" de 12.5 cm a 17.5 cm (5 a 7 pulgadas). Para 
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dibujar el rectangulo debes utilizar una escuadra, asi 
lograras angulos de 90° en cada vertice del cuadrilatero. La 
altura del Top es: 


ALTURA = Y 

12.7 < Y < 18.0 

NOTA: Debes acomodar la tela de modo que la dimension 
mas elastica de la tela quede horizontal. 



2.03) Corta el rectangulo. 

Utiliza tijeras afilada para recortar el rectangulo, 
asegurandote de que tus cortes sean lo mas rectos y 
limpios posibles. 
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2.04) Corta el forro. 



En la tela del forro dibuja un rectangulo con las 
dimensiones descritas arriba. 

Dibuja una linea central vertical en el rectangulo, segun 
se muestra en el dibujo, cuya longitud sea de 
aproximadamente 7.5 cm (3 pulgadas). Esta longitud 
puede variar, segun tu gusto: 

- Para un escote mas dramatico y atrevido, usa una 

linea central vertical mas corta. 

- Para un escote mas conservador, usa una linea 
central vertical mas larga. 

Dibuja lineas desde cada vertice (del rectangulo) hacia la 

linea central. 

Corta la figura resultante (parecida a un reloj de arena). 
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2.05) Recorta 2 tirantes. 



Dibuja 2 tiras rectangulares en la tela principal, y otras 2 
en la tela del forro. Cada tira debe medir 7.5 cm (3 
pulgadas) de altura, y tener el mismo ancho de la tela 
(1.20 m). 

Corta lo mas recto posible. 


7,5 cm 


1.20 m 


2.06) Marca los tirantes. 

Este modelo usa 2 tirantes. Cada tirante empieza atras del 
cuello, baja para unirse al Top, pasa debajo del brazo y 
termina en la espalda. Los tirantes se amarran atras del 
cuello y en la espalda. 
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Cada tirante debe tener una marca que indique donde se 
unira al Top. Cada marca debe estar en el centro de cada 
tirante, y debe medir tanto como lados del Top. 

2.07) Frunce el centro del Top. 



Marca el centro del rectangulo con una Ifnea vertical 
central. 
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Enhebra tu aguja y hazle un nudo al extremo para realizar 
una costura de puntadas largas sobre la linea vertical 
central. 

Empuja la tela hacia el nudo para que la tela se frunza. 

Continua empujando la tela hasta que el fruncido mida 
igual que la Ifnea central vertical del forro. 

Amarra el otro extremo del hilo para asegurar el fruncido. 

NOTA: Puedes coser un par de veces sobre el fruncido, 
utilizando una puntada estandar para reforzar el diseno. 

2.08) Cose las copas moldeadas al forro. 



Utiliza almohadillas prefabricadas o copas para dar forma al 
Top. Asegurate de que las almohadillas sean de la talla de 
tu busto. 

Posiciona las almohadillas para que estas queden centradas 
en ambos lados del forro. Las almohadillas no deben 
extenderse al centro del forro ni encimarse una sobre la 
otra. 
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Fija las almohadillas con alfileres al forro, con las curvas 
hacia arriba. 

Cose las almohadillas al forro utilizando una puntada en 
zigzag de 3.125 mm (1/8 pulgada). 

2.09) Cose el forro a la tela principal. 



Une el forro con la tela principal del Top. 

Cuando ambas piezas esten alineadas, sujetalas con 
alfileres. 

Cose los bordes superior e inferior de las 2 piezas, usando 
una maquina con puntada recta; o cose a mano con 
pespunte. Aun no cosas los lados del Top. 
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2.10) Voltea el Top al lado correcto. 



Voltea el Top a traves de cualquiera de sus 2 aberturas 
laterales, para que los lados correctos de la tela principal y 
del forro queden a la vista. 

2.11) Dobla los tirantes por la mitad. 
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Coloca la tela principal de un tirante sobre el forro del 
mismo tirante, cuidando que el reverso de la tela principal 
quede abajo. Empalmadas ambas tiras, dobla el conjunto a 
todo lo largo, de modo que el forro envuelva a la tela 
principal. Utiliza alfileres para sujetar la tira. 

Repite el mismo procedimiento para formar el otro tirante. 

2.12) Cose los tirantes. 



Utiliza una puntada en zigzag para coser los bordes de 
los tirantes. No cosas los extremos de los tirantes ni donde 
estan las marcas (que indican el lugar donde los tirantes se 
uniran al Top). En el lugar donde estan las marcas deben 
quedar aberturas. 

Voltea los tirantes al derecho para que la tela principal 
quede a la vista. 

Cierra los extremos de los tirantes por medio de costuras. 


18 


488 / 652 















2.13) Cose los tirantes al Top. 



Inserta los lados del Top en las aberturas centrales de los 
tirantes. Sujeta con alfileres, y luego cose. 

2.14) Pruebate el Top. 



Amarra los tirantes por detras de tu cuello, y amarra los 
otros extremos de los tirantes atras de tu espalda alta. 
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Cosas que necesitaras: 

. 1/2 m de tela adecuada para natacion: PBT o 

AntiCloro (o en su defecto, nailon, lycra o spandex). 

• 1/2 m de tela para forro. 

• Copas o almohadillas de sosten prefabricadas, 
resistentes al agua. 

• Cinta metrica flexible. 

• Aguja para coser. 

• Maquina de coser. 

• Hilo de un color que combine con la tela. 

• Tijeras de costura. 

• Alfileres rectos. 

. Yeso o lapiz para tela. 

• Bikini viejo. 

Tela AntiCloro en: http://www.deoortextil.com/ 

Tela PBT en: http://telcotextil.com.mx/tiendas/ 
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CONFECCION DE UNA 
TANGA "T" 
o COLALESS "T" 
(tipo Hilo dental) 

Esta Tanga o Colaless es muy facil de confeccionar. 
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La parte delantera es un Triangulo Isosceles que 
recuerda a la letra "V", y la parte trasera es una "T" (de 
aqui viene el nombre de "Tanga T" o "Colaless T"). 

El Derriere (o intergluteos) constituye la linea vertical 
de la "T", y es conveniente que sea confeccionado con Hilo 
Elastico (parecido a un fideo). De aqui viene otro nombre 
para esta diminuta prenda: "Tanga de Hilo" o "Colaless 
de Hilo". 

1) Reune los materiales. 



Para hacer la Tanga "T" o Colaless de Hilo, 

necesitaras: 

- Un pedazo de tela de 25 X 30 cm 2 (10 X 12 
pulgadas 2 ) que sea un poco elastica. 

- Elastico para: 

+ La Pretina (correa o cinta que rodea a la 
cintura). 

+ El Derriere (o intergluteos). En este caso, 
conviene usar Hilo Elastico (parecido a un fideo), 
y delgadito. De aqui viene otro nombre para esta 
prenda: "Tanga de Hilo" o "Colaless de Hilo". 
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+ La "V" del Triangulo Isosceles (frontal) de la 
Tanga o Colaless. 

Elige para el Elastico un color que haga juego con el 
color de la tela porque el Elastico sera visible. 

Si sientes que el Elastico es incomodo, puedes 
sustituirlo por un poco de Encaje Elastico, aunque es 
posible que este no se adhiera tan bien a la ropa interior. 

2) Corta el patron de Triangulo Isosceles para la 
Tanga/Colaless. 



Antes de cortar la tela debes elaborar el patron de 
papel para la Tanga/Colaless. Un buen punto de partida 
es cortar un Triangulo Isosceles en un pedazo de papel. 
Las dimensiones del Triangulo Isosceles recomendadas 
son: 


- Cada uno de los 2 lados largos (que forman la "V"): 
23 cm (9 pulgadas). 

- El lado corto (horizontal): 15 cm (7 pulgadas). 

Sosten el Triangulo Isosceles de papel (patron) 
frente a ti y decide si este debe ser mas grande o mas 
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pequeno, de modo que la Tanga/Colaless resulte comoda 
para ti. 

Tambien debes tomar en cuenta la elasticidad de la 

tela: 


- Si usas tela muy elastica, puedes cortar el patron 
usando las dimensiones exactas, sin incrementarlas. 

- Pero si usas tela poco elastica, quizas debas 
cortar un patron un poco mas grande para tener 
mas tela para trabajar. 

Luego, corta el patron. 

Al confeccionar la Tanga/Colaless, el Triangulo 
Isosceles debe quedar invertido. 

3) Corta el Triangulo Isosceles de tela. 



Cuando hayas decidido las dimensiones para el patron 
de la Tanga/Colaless, coloca el patron sobre la tela, traza el 
Triangulo Isosceles en la tela, y luego cortalo. 
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4) Corta los 3 Elasticos. 



Necesitaras Elastico para: 

a) La Pretina. 

b) El Derriere (o intergluteos). 

c) Los 2 lados (largos, en "V") del Triangulo Isosceles. 

Dependiendo del lugar donde quieres usar la 
Tanga/Colaless, usa una cinta metrica para medirte la 
cintura o las caderas. 
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a) La Pretina debe medir aproximadamente 3 cm (1 
pulgada) menos que la medida de las caderas o de la 
cintura. Corta un pedazo de Elastico que sea 3 cm (1 
pulgada) menor que esa medida. 

b) El Derriere debe medir aproximadamente 20 cm (8 
pulgadas). 

c) El Elastico para los 2 lados iguales (en "V") del 
Triangulo Isosceles deben medir 3 cm (1 pulgada) 
menos que la longitud cada lado (estiraras el Elastico 
al coserlo). O sea, si cada lado mide 23 cm, el 
Elastico debe medir 20 cm (porque 23-3=20). 


Pretina = Cadera - 3 cm 
Pretina = Cintura - 3 cm 
Derriere = 20 cm 
Elastico lateral = Lado "V" - 3 cm 
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El lugar donde quieres que quede la Tanga/Colaless, 
ya sea la cadera o la cintura, sera determinante para 
establecer la longitud del Derriere: 

- Si quieres que la Tanga/Colaless sea alta (hasta la 
cintura), deberas usar menos Elastico para la Pretina 
y mas Elastico para el Derriere. 

- Pero si quieres que la Tanga/Colaless sea baja (hasta 
las caderas), deberas usar mas Elastico para la 
Pretina y menos Elastico para el Derriere. 

5) Usa alfileres para sujetar el Elastico en los 2 lados 
de la "V" de la Tanga/Colaless. 

Coloca el Elastico sobre el borde de la tela, en un lado 
de la "V" de la Tanga/Colaless. 

Luego, coloca un alfiler en cada extremo del Elastico 
para fijarlo a la tela. 

Luego debes estirar la tela para colocar un 3er alfiler 
en el centro del Elastico. 

Si sueltas la tela, es posible que esta se arrugue un 
poco, pero despues de coser el Elastico en la tela y ponerte 
la Tanga/Colaless, la tela se estirara para ajustarse 
perfectamente. 
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6 ) Cose el Elastico en los lados de la "V". 



Cuando hayas terminado de colocar los 3 alfileres, haz 
puntadas elasticas o puntadas en zigzag para coser a lo 
largo del Elastico, tirando y estirando la tela mientras coses 
para que todo quede alineado de manera uniforme. 

Repite este procedimiento (pasos 5 y 6) para el otro 
lado "V". 
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7 ) Cose el Derriere con el Triangulo Isosceles. 



Line el Derriere con el Triangulo Isosceles de la 
Tanga/Colaless: sujeta un extremo del Derriere a la 
punta inferior (vertice de la "V") del Triangulo Isosceles, 
y haz una costura pequena. 



9 


499 / 652 









8 ) Forma un cfrculo con la Pretina. 



Cose los extremos de la Pretina para formar un 
cfrculo. 

9 ) Une la Pretina con el Derriere, y coselos. 



Cose el extremo suelto del Derriere a la Pretina, 
asegurandote de que dicho extremo (del Derriere) quede 
oculto, en el lado interno de la Pretina. De este modo, la 
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Pretina y el Derriere formaran la "T" en la parte posterior 

de la Tanga/Colaless. 



10 ) Une la Pretina y el Triangulo Isosceles. 

Dobla la Pretina por la mitad, de modo que se formen 
2 dobleces: 

- Un doblez debe quedar atras, en la "T" de la 
Tanga/Colaless, donde la Pretina y el Derriere se 
unen. 

- El otro doblez debe quedar adelante y debes marcarlo 
con un alfiler. 

Luego, toma el centro del lado superior (horizontal) 
del Triangulo Isosceles y alinealo con el alfiler de la 
Pretina, uniendo ambas piezas de la Tanga/Colaless con 
otro alfiler. La Pretina debe quedar sobre el lado superior 
(horizontal) del Triangulo Isosceles. 

10 ) Cose la Pretina y el Triangulo Isosceles. 


Cose la Pretina con la parte superior del Triangulo 
Isosceles, asegurandote de estirar la tela al avanzar. 
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Luego, corta los hilos sobrantes, pruebate la 
Tanga/Colaless iy admira el producto terminado! 

SUGERENCIAS: 

Puedes elaborar esta Tanga/Colaless como traje de 
bano, para lo cual: 

- Debes usar tela adecuada para natacion. 

- Segun tu gusto, puedes usar telas estampadas, lisas, 
o de cualquier diseno que te guste. 

- Debes forrar la Pretina con tela de natacion. 

- La Pretina puede ser del tipo anudable. 

- Debes usar un forro interior y/o tela obscura para que 
la Tanga/Colaless no se transparente con el agua. 

- Debes usar un top (a menos que el toples sea 
permitido). 

- Para que las Tangas/Colaless duren mucho, puedes 
emplear tela AntiCloro o tela PBT. 

- Hazte vegetariana. Puedes consultar nutriologos 
vegeta rianos. 

Telas resistentes al cloro del agua: 

Tela AntiCloro en: http://www.deportextil.com/ 

Tela PBT en: http://telcotextil.com.mx/tiendas/ 
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TANGA / (01A1ESS 



Este modelo: 


+ Incluye patrones para las tallas: 

- S. 

- M. 

- L. 


+ No incluye el patron del Top. 
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TANGA BASICA 

TEORIA 

El desarrollo de la Tanga se realiza a partir del patron del Panty 
basico elongado. Se recomienda una entrepierna angosta, para evitar 
la acumulacion de tela en la ingle. 

I) DELANTERO 


PUNTOS 

1. Punto cintura/centro 
basico. 

2. Punto cintura/costado 
basico. 

3. Punto cadera/centro. 

4. Punto cadera/costado. 

5. Punto 
centro/entrepierna. 

6. Punto 
entrepierna/pierna. 

7. Punto cintura/centro 
descaderado. 

8. Punto cintura/costado 
descaderado. 

9. Punto cintura/costado 
definitivo. 

10. Punto costado/pierna 
definitivo. 

11. Punto cintura/centro 
definitivo. 

12. Punto apoyo centra. 

13. Punto apoyo pierna. 

14. Punto 
pierna/entrepierna 
definitivo. 


DELANTERO 



la2: Recta de cintura. 

7a8: Recta de cintura descaderada. 
9al0: Ancho de costado. 

9all: Curva de cintura definitiva. 
5a6: Recta de entrepierna. 

10al4: Curva de pierna. 


DESARROLLO DEL PATRON DELANTERO 
a) DESCADERAR 

Para realizar este procedimiento es necesario bajar 2 puntos: el 
punto (1) cintura/centro basico se convierte en el punto (7) 

cintura/centro descaderado, y el punto (2) cintura/costado 
basico se convierte en el punto (8) cintura/costado descaderado. 
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Ambos puntos descienden la misma medida. 

Descaderado sugerido: 4 cm. 

Descaderado basico: 4 cm. 

Descaderado medio: 5 cm. 

Descaderado pelvico: 6 a 7 cm. 

b) CAIDA DE CINTURA 

Bajar el punto (7) cintura/centro descaderado 3.0 cm, creando el 
punto (11) cintura/centro definitivo. Escuadrar este punto. 

c) ENTALLE DE CINTURA (curva 9all) 

Desde el punto (8) cintura/costado descaderado moverse 1.0 cm 
sobre la recta (7a8) de cintura descaderada para crear el punto (9) 

cintura/costado definitivo. 


Trazar la curva (9all) de cintura desde el punto (9) 

cintura/costado definitivo hasta el punto (11) cintura/centro 
definitivo. La curva es tangente al horizonte en el punto 11. 

d) ANCHO DE COSTADO (recta 9al0 = 5.0 cm) 

Ancho de costado sugerido: 5.0 cm. Aplicar esta medida en diagonal 
desde el punto (9) cintura/costado definitivo, hasta el punto (10) 

pierna/costado definitivo. 

e) ANCHO DE ENTREPIERNA (recta 5al4 = 2.5 cm) 

Ancho de entrepierna sugerido: 5.0 cm/2= 2.5 cm. Aplicar esta 
medida desde el punto (5) centro/entrepierna hacia el costado, 
hacia el punto (14) pierna/entrepierna definitivo. 


f) PIERNA (curva 10al4) 
Trazar la curva (10al4) de 
costado/pierna definitivo 
pierna/entrepierna definitivo. 


pierna, desde el punto (10) 
hasta el punto (14) 
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II) POSTERIOR 


PUNTOS 

1. Punto cintura/centro 
basico. 

2. Punto cintura/costado 
basico. 

3. Punto cadera/centro. 

4. Punto cadera/costado. 

5. Punto centro/entrepierna. 

6. Punto pierna/entrepierna. 

7. Punto centro/cintura 

descaderada. 

8. Punto costado/cintura 
descaderada. 

9. Punto cintura/costado 
definitivo. 

10. Punto costado /pierna 
definitivo. 

11. Punto cintura/centro 
definitivo. 

Punto pierna/entrepierna 
definitivo. 


POSTERIOR 



la2: Recta de cintura. 

7a8: Recta de cintura descaderada. 
9all: Curva de cintura. 

9al0: Ancho de costado. 

10al2: Curva de pierna. 

5al2: Curva de entrepierna. _ 


g) DESCADERAR 

Realizar el procedimiento aplicando las mismas medidas del 
delantero: bajar los puntos (1) cintura/centro basico y (2) 
cintura/costado basico, aplicando la misma medida para ambos 
puntos. 

Descaderado sugerido: 4 cm. 

Descaderado basico: 4 cm. 

Descaderado medio: 5 cm. 

Descaderado pelvico: 6 a 7 cm. 

h) CAIDA DE CINTURA 

h. Bajar el punto (7) cintura/centro descaderado 2.0 cm, 

creando el punto (11) cintura/centro definitivo. Escuadrar este 
punto. 

i) ENTALLE DE CINTURA (linea 9all) 

Desde el punto (8) cintura/costado descaderado aplicar 1.0 cm 
sobre la recta (7a8) de cintura descaderada, creando el punto (9) 

cintura/costado definitivo. 
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Trazar la curva (9all) de cintura uniendo los puntos (9) 

cintura/costado definitivo y (11) cintura/centro definitivo. En 

el punto (11), la curva es tangente al horizonte. 

j) ANCHO DE COSTADO (Imea 9al0 = 4.5 cm) 

Ancho de costado sugerido: 5.0 cm. 

Aplicar esta medida en diagonal desde el punto (9) cintura/costado 
definitivo hasta el punto (10) pierna/costado definitivo. 

k) ANCHO DE ENTREPIERNA (curva 5al2 = 4.5 cm) 

Desde el punto (5) centro/entrepierna y sobre la curva (5a6) de 
entrepierna, aplicar 4.5 cm para localizar el punto (12) 

pierna/entrepierna definitivo. 

l) PIERNA 

Trazar la curva (10al2) de pierna, desde el punto (10) 

costado/pierna definitivo hasta el punto (12) 
pierna/entrepierna definitivo. 

Ill) REFUERZO 


1. _ 

4 

Para este tipo de panty se 
recomienda una reduccion en el 
largo del refuerzo utilizando 2/3 
de su largo total. Si el largo total 
mide 12.0 cm: 





Largo del refuerzo = 12.0 cm x 
2/3 = 24/3 = 8.0 cm. 


O 

O O 



m) LARGO DEL REFUERZO: 8 

cm. 

n) ANCHO POSTERIOR: 4.5 

cm. 

2 * 

1 _ 41 

i 


o) ANCHO DELANTERO: 2.5 

cm. 

3 ' 
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http://www.timelace-studio.com/panty-pattern- 

manipulation-4-thong/ 


TANGA / COLALESS 

SIMPLE 



Mujer en 
Tanga/Colaless 
(fuente: 
Wikipedia) 



Esta Tanga/Colaless simple es 
perfecta para usar debajo de faldas 
y pantalones ajustados. Para hacerlo 
un poco mas emocionante, puedes 
jugar con telas impresas o coloridas. 
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Paso 1: Coloca las piezas de un Bikini basico 
(mini), y sobre ellas dibuja las lineas del patron de 
Tanga/Colaless. Asegurate de que la parte mas 
angosta del patron de Tanga sea 2 veces el ancho 
del elastico, de lo contrario sera dificil coser el 
elastico. 



Paso 2: Termina el patron de Tanga/Colaless y 
agrega el margen de costura. 
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http://www.timelace-studio.com/panty-pattern- 

manipulation-5-lace-thong/ 


TANGA / COLALESS 

DE LAZO 



Esta Tanga/Colaless de encaje es perfecta para 
mostrar estos hermosos lazos elasticos, cuyo ancho 
es de 50 mm a 70 mm. 

Esta Tanga/Colaless es super comoda, tiene todos 
los beneficios de la Tanga/Colaless normal y carece 
de costuras laterales, pero si tiene una costura 
delantera y una trasera. 

Como siempre, cuando trabajamos con encaje 
debemos asegurarnos de que las lineas del patron 
sean rectas a lo largo de los bordes del encaje. 

Paso 1: Coloca las piezas del patron basico de 
Bikini (maxi) y encima dibuja las lineas del patron 
de Tanga/Colaless. Asegurate de que la parte mas 

1 


511 / 652 



angosta del patron de Tanga/Colaless sea 2 veces el 
ancho del elastico, de lo contrario sera dificil coser 
el elastico. 



Paso 2: Como un espejo, duplica la pieza del 
medio. Elimina la costura lateral de las piezas de 
encaje y endereza los bordes. 



512/652 




Paso 3: Termina el patron agregando margen de 
costura. 



A 




Y esto es todo, iya tienes un patron de 
Tanga/Colaless de encaje hermosa y comoda! 

Puedes agregar un refuerzo o simplemente cortar la 
pieza intermedia 2 veces: una de algodon y otra de 
tela exterior. 
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http://mirincondemariposas.bloqspot.mx/2016/01/tanqas- 

con-patron.html 


TANGA o COLALESS MRDM 

TALLA "L" 



Los patrones no incluyen margen. 
Cada cuadrito mide 2X2 cm 2 . 
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LENCERIA SEXY 

Por Gladys Quevedo 

EDITORIAL 

La sensualidad, que hoy se mueve entre artificios y 
verdades, requirio muchos siglos de preparacion para poder 
sobrevivir entre la prohibicion y el deseo. 

Digo entre verdad y artificio porque erotismo y sensualidad 
no son actitudes separadas que solo se vinculan a la 
desnudez o al encuentro mtimo de las parejas, sino que 
estan profundamente relacionadas con los actos cotidianos 
de cada una de ellas; el erotismo combina lo que uno es 
verdaderamente con el artificio con el que creemos que nos 
identificamos, y como la actitud de cada uno es individual y 
unica, tambien lo sera el artificio erotico que nos identifica. 

La ropa interior se ha usado como artificio erotico desde 
comienzos de la civilizacion, en secreto y a veces 
abiertamente, de acuerdo con los dictados sociales, el 
estatus social y la moral, y siempre a los fines de distinguir 
el cuerpo. 

Hombres y Mujeres se ven seducidos por igual frente a la 
lenceria; su funcion es justamente marcar la diferencia y 
acompanar las formas, bordes, relieves y texturas del 
cuerpo, segun la imagen que uno tenga de si mismo o de la 
imagen que quiera mostrar. 

La tecnica que enseno en este manual solo aspira a lograr 
que sus lectores puedan conservar su individualidad y 
lleguen a expresar, en cada prenda que realicen, sus 
sentimientos sobre la sensualidad y el erotismo, haciendo 
que sobreviva la diferencia, sentimiento que hace al 
atractivo en la relacion entre las personas. 
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GLADYS QUEVEOO 


INTRODUCCION 

EL EROTISMO EN LA LENCERIA 

En estos tiempos, la forma intima de vestir de la Mujer y 
del Hombre dista de ser secreta, no solo porque la lenceria 
ocupa un lugar fundamental en el mercado, sino tambien 
por el modo en que la sociedad ha incorporado este 
producto en los medios de comunicacion y en la publicidad. 

Un producto masivo no puede marcar el verdadero sentir 
de cada persona, ni responder a lo que ella quiere 
transmitir. 

La ropa interior es la unica que esta en contacto directo con 
la sensibilidad de la piel, es la que define lo que 
verdaderamente se siente y, en definitiva, es la que 
desnuda la autoestima. 

La diferencia entre lenceria erotica y cualquier otra lenceria 
radica en la forma en que cada uno emplea las fantasias, 
materia que nunca deja de tener una gran influencia en la 
libido y en el delicado arte de desvestirse. 

La lenceria de este libro ha sido confeccionada con una 
molderia facil y de logros rapidos; de este modo les 
quedara mucho mas tiempo para adornar las piezas, 
agregando todos los detalles de costura que dejo a su 
alcance. 

En la confeccion se respetan las tablas y talles que se 
comercializan en el mercado. Los moldes de las Tangas se 
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encuentran en talle 1. Cada molde se obtendra 
respondiendo atentamente a los trazados indicados en el 
libro, y luego se podran aumentar talles por progresion 
para lograr Tangas de los talles 2 y 3. Una vez trazados, 
los moldes podran utilizarse en telas de punto o en telas 
planas cortadas al bies. 

Si bien es importante contar con un buen molde, recuerden 
que, a diferencia de otras tecnicas de costura, en este tipo 
de prendas pesan mucho los procesos de armado, los 
margenes de costura y la eleccion de los avios, que son 
todos los elementos necesarios para armar una prenda 
(arandelas correderas, elasticos, monos, etc.). 

En este manual encontraran diversas tecnicas de costura, 
diferentes maneras de encarar los procesos de armado, las 
tecnicas necesarias para elastizar, y una orientacion de los 
materiales que pueden usar en este tipo de prendas. 

LOS ELEMENTOS PARA TRABAJAR 

La mesa de trabajo debe ser comoda y es conveniente 
que tenga el ancho de la tela mas 10 cm (las telas que se 
trabajan tienen entre 1.20 y 1.30 metros de ancho). El 
largo de la mesa de trabajo depende del lugar con el que 
cuenten. 

Pueden adquirir una madera con el ancho y el largo 
elegidos, y dos caballetes de 1.10 metros de altura, para 
poder construir la mesa solo cuando la necesiten. En este 
caso, los caballetes deben ser altos para poder trabajar de 
pie sin inclinar la cintura. Ademas es necesario que la mesa 
tenga suficiente espacio alrededor para desplazrse con 
comodidad de un lado a otro, al acomodar la tela y cortarla. 

Otro elemento util esta constituido por las gavetas de 
plastico o carton, para colocar todos los avios que se 
necesitan para armar las prendas (monos, arandelas, 
correderas, etc.), ya que por lo general son accesorios 
pequenos y faciles de extraviar. 
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La maquina cosedora familiar es importante para realizar 
estas prendas. 

En los posible deben tener 2 tijeras, una para cortar 
papel y la otra para cortar tela. Las telas elastizadas 
desafilan las tijeras con facilidad, y un buen corte tiene 
mucho que ver con una tijera bien afilada. 

Tambien se necesitan 2 escuadras, una de 30 cm y otra 
de 50 cm; y un curvfmetro flexible con numeracion. 

Para hacer los moldes da muy buen resultado dibujar en 
papel cuadriculado; ademas, nunca debe faltar papel calca. 
Es recomendable dibujar los moldes y trasladarlos a otro 
papel paara no perder el molde original; de esta manera se 
corrigen errores, o bien queda una referencia para otros 
trabajos. 

Lapices de mina blanda y una regia tambien son 
imprescindibles. 

Curvfmetro: Es una regia de 1 cm de ancho, de un 
material flexible y maleable, que permite trazar curvas de 
diferentes diametros. El curvfmetro es muy util para dibujar 
y medir longitudes en curva y su largo varfa entre 30 cm y 
60 cm. 



TELAS PUNTILLAS Y ELASTICOS 

He seleccionado cuidadosamente las telas y elasticos que 
pueden utilizarse en la confeccion de las prendas de este 
libro, para que sean prendas ligeras, de facil armado, y 
para que el costo solo radique en los adornos y accesorios. 
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TELAS PLANAS Y ACCESORIOS 


- Tul rigido. 

- Saten. 

- Puntillas de poliamida o poliester. 

- Cintas de saten y rasadas de 3 mm, 5 mm, 5 cm de 
ancho. 

- Crepe. 


TELAS DE PUNTO Y ACCESORIOS 

- Puntillas elastizadas de 14 cm de ancho. 

- Encaje elastizado. 

- Tul elastizado. 

- Jersey de poliamida, opaco y transparente. 

- Elastico de bretel, de 5 mm y de 1 cm de ancho. 

- Elastico para envivar, de 14 mm y de 16 mm de 
ancho. 

- Elasticos con picot, de 9 mm y de 12 mm de ancho. 

CUIDADO DE LAS TELAS 

Las telas planas no requieren tantos cuidados previos 
como las telas de punto, solo hay que mantenerlas sin 
arrugas, bien dobladas y apoyadas sobre una superficie 
plana. Para tizar las telas planas, es decir, marcar el 
molde en la tela para luego cortar, se extienden sobre la 
mesa de corte y se las deja descansar hasta que las marcas 
de doblez se borren. Para acelerar este ultimo proceso, 
debe pasarse con mucho cuidado una plancha tibia. 

En cambio, las telas elastizadas y de punto, como las 
puntillas, los encajes, el tul, etc., deben sacarse del cilindro 
donde estan enrolladas y estirarse en la mesa de corte, 
donde quedaran reposando 48 horas antes de ser cortadas. 

Ambas telas se cortan con moldes abiertos, nunca con 
moldes en cuartas partes. 
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Tanto las telas elastizadas como las telas planas 

cortadas al bies son materiales dificiles de tizar, y por esta 
razon se cortan dejando el molde apoyado sobre las telas. 

Previamente, el molde se dibuja en papel liviano para que 
este tenga la misma flexibilidad que la tela, y la tijera 
pueda manejarse con facilidad 

Para mantener firmes los moldes mientras se corta es 
bueno tener elementos pesados, como trozos de marmol o 
tiras de plomo. 

La molderia de este manual esta pensada para ser 
confeccionada en telas planas al bies y telas de punto. 

TEJIDO DE LAS TELAS PLANAS 

El tejido de las telas planas se realiza en una maquina 
llamada "telar". La operacion basica sigue siendo similar a 
la de los telares primitivos, con hilos de urdimbre 
sostenidos entre 2 soportes e hilos de trama que se 
insertan y compactan para formar la tela. 


-J1 11 1 

1 1 M 

I | 

J 




ttH 


ij l± 


f= 
















rrl 


rl 

rl 



Este tejido no solo se usa en las telas, tambien se usa en 
cintas y breteles. 
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TEJIDO DE PUNTO 


El tejido de punto es un proceso de fabricacion en el que se 
utilizan agujas para formar una serie de mallas 
entrelazadas a partir de uno o mas hilos. Este puede ser 
tejido por trama o por urdimbre. En el tejido por trama, 
los hilos corren horizontalmente; y en el tejido por 
urdimbre, los hilos corren verticalmente. 

Urdimbre y trama son nombres que provienen de la 
tecnica de tejido en telar. 

PUNTADAS 

El proceso de armado esta pensado para 2 tipos de 
puntadas: 

- Zigzag simple. 

- Recta. 

El zigzag simple es una puntada que se encuentra en casi 
todas las maquinas cosedoras. Esta puntada se utiliza tanto 
para elastizar como para el cierre de prendas y la union de 
costados de bombachas y corpinos. 



La puntada recta se encuentra en todas las maquinas 
cosedoras familiares y puede utilizarse para unir partes de 
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una prenda, para el ataque de elasticos y para aplicar 
accesorios como flecos, puntillas, etc.. 



TANGAS 

Bikini, Tanga, Vedettina, etc. son prendas que, al ser cada 
vez mas pequenas, descubren mas el cuerpo. Para llegar a 
estos modelos actuales antes existieron prendas como el 
taparrabos. Algunas de estas eran prendas masculinas que 
fueron evolucionando, hasta formar parte del guardarropa 
mtimo femenino. 

Tambien existen eufemismos que aducen al erotismo, como 
Tangas, Tanga de Hilo, Colaless, que abordaremos en esta 
obra con todas las indicaciones necesarias para 
confeccionarlas. 
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TANGA 


TRAZADO DE MOLDE DE LA TANGA 


(1) DELANTERO 

Para trazar la Tanga 
delantera en talle 1, 

dibujar un rectangulo 
determinado en sus vertices 
por los puntos A-B-C-D. La 
altura debe ser de 16 cm y 
la base debe ser de 6 cm. 

Desde el punto D hacia el 
punto C marcar 1.5 cm, y 
determinar el punto E. 

Unir los puntos E y B 
mediante una linea 
punteada, y marcar en la 
mitad de esta linea el punto 

F. 


e 

o 

to 



1.5 cm 


(2) Para dar forma a la Tanga delantera, trazar lineas: 

- Unir los puntos A y B con una linea recta. 

- Unir los puntos A y D con una linea recta. 

- Unir los puntos D y E con una linea recta. 

- Unir los puntos B y E con una linea ligeramente concava 

que pase a 1 cm del punto F, hacia adentro. _ 
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6 cm 



1,5 cm 
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(3) TRASERO COLALESS 

Para trazar el trasero de la 
Tanga Less en talle 1, 
dibujar un rectangulo 
determinado en sus vertices 
por los puntos A-B-C-D. La 
altura debe ser de 16 cm y 
la base debe ser de 4 cm. 

Desde el punto D hacia el 
punto C marcar 1.5 cm, 
determinando el punto E. 

Desde el punto A hacia el 
punto D marcar la mitad, 
determinando el punto F. 

Desde el punto F hacia el 
lado B-C marcar 0.5 cm, 
determinando el punto G. 

Unir los puntos G y B con 
una linea recta punteada. 

Unir los puntos G y E con 
una linea recta punteada. 

Marcar la mitad de la linea 
B-G, determinando el punto 

H. 


4 cm 

A B 

:—.7 

: 

/ * 
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I 
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I 
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1 
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1,5 cm 


(4) Para dar forma a la Tanga trasera o Less, trazar lineas: 

- Unir los puntos A y B con una linea recta. 

- Unir los puntos A y D con una linea recta. 

- Unir los puntos D y E con una linea recta. 

- Unir los puntos E y G con una linea recta. 

- Unir los puntos B y G con una linea ligeramente concava 

que pase a 1 cm del punto H, hacia adentro. _ 
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MOLDE 

ENTERO 

TRASERO 


4 cm 
- 1 




(5) Trazado del refuerzo. 

El refuerzo es una pieza adicional que se agrega a la pieza 
delantera de la Tanga. El molde del refuerzo se dibuja 
sobre el molde del delantero, subiendo 7 cm desde la linea 
de entrepierna hacia la linea de cintura. La linea superior 
del refuerzo es una curva convexa. 
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TRANSFORMACIONES DE TANGA 


Transformacion #1 

Esta Transformacion es para dar inclinacion en la cintura 
del delantero y dejar un espacio sin tela. Para realizar esta 
transformacion: 

- Desde el punto B hacia el punto C marcar 4 cm, y 
determinar el punto E. 

- Unir los puntos A y D. 

- Unir los puntos A y E. 

- Unir los puntos C y D. 

- Unir los puntos C y E. 

De este modo queda dibujad el delantero. El trasero no 
tiene modificaciones. 


MOLDE 

ENTERO 

TRASERO 



D C 


Moldes abiertos del delantero y del trasero. 
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Transformation #2 

Esta Transformacion es para acortar la Tanga 2 cm y se 
aplica tanto al molde delantero como al molde trasero. 

- Desde el punto A hacia el punto D marcar 2 cm. 

- Desde el punto B hacia el punto C marcar 2 cm. 

Posteriormente, estos 2 cm se recuperan con una 
sobrecintura con el elastizado, para dejar un espacio libre 
entre la cintura de la Colaless y la sobrecintura del elastico. 
Esto se explica en el armado de esta prenda. 



TANGA DE HILO 

TRAZADO DE MOLDE DE LA TANGA DE HILO 

La Tanga de Hilo es la minima expresion de la Tanga. Esta 
forma de molderia se logra reemplazando tela por elastico, 
de manera que el trasero esta realizado solo con elastico o 
cadenas finas. 
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Para trazar el molde del delantero de la Tanga de Hilo, en 
talle 1, es necesario recurrir al molde de la Tanga previa y 
modificarla un poco. Esta modification consiste en que el 
ancho de la entrepierna sea de 1 cm (y no de 3 cm como 
en la Tanga previa). 


El trasero esta realizado solo con elastico o cadenas finas. 



1 cm 


ARMADO DE LA TANGA 
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La costura se hace con puntada en Zigzag simple. 



ELASTIZADO DE LA TANGA 

Con los refuerzos unidos se pasa al proceso de elastizado. 
El elastizado de piernas es siempre igual, pero varia en la 
cintura segun el modelo de la Tanga. 
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Paso 2: Elastizado de la cintura. 

En el delantero coser solamente 18 cm de elastico, lo cual 
significa que el elastico debe estar doblado por la mitad 
para coserse con Zigzag. 

Luego continuar cosiendo con el mismo elastico, pero esta 
vez envivando la tela de la Tanga por el medio de este y 
dejando nuevamente 18 cm de elastico en el otro extremo. 

En la cintura del trasero comenzar cosiendo 1 cm de 
elastico, luego elastizar la cintura y finalizar dejando 
nuevamente 1 cm de elastico libre. _ 

18 cm _ 18 cm _ 

1 Elastizar cintura delantera I 



trasera 1 cm 
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ATRAQUE 


El atraque es una costura firme que se realiza en la 
terminacion de los elastizdos. 

Con este proceso se cierran las prendas y se unen los 
elasticos, evitando que las prendas se descosan y que los 
elasticos se destejan. El procedimiento para el caso de la 
Tanga es el siguiente: 

El centimetro de elastico que quedo libre en cada lado de la 
cintura trasera se une al elastico libre de cada lado del 
delantero, tomando solo 1 cm de este ultimo. 

Ejemplo: de los 18 cm de excedente de ambos lados de la 
cintura delantera, tomar 1 cm de cada lado, y dejar al 
final de la costura solo 17 cm como cintura. 

Tomar los 2 elasticos, delantero y trasero, y atracar a 1 
cm de distancia con costura recta, en puntada pequena y 
con 3 pasadas de costura. 

Luego rebatir el excedente de elastico y volver a atracar. 
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ELASTIZADO DE LA TANGA DE HILO 


Paso 1: Elastizar desde la 
cintura hacia la entrepierna, 
y continuar cosiendo hasta 
dejar 16 cm de excedente 
de elastico. 
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Paso 2: La otra pierna se 
elastiza partiendo del 
elastico, punto X, hacia la 
cintura (como lo indica la 
flecha del grafico A). 

Este paso se realiza 
envolviendo el excedente de 
elastico cosido con el nuevo 
elastico (grafico A). 



A continuacion se cosen 
ambos elasticos con Zigzag 
(grafico B). 


x 

® 



Paso 3: Para dar forma a la cintura, partir de uno de los 
extremos del delantero. 

Primero coser 1 cm de elastico, luego seguir por la cintura 
de la pieza de tela y continuar cosiendo sobre el elastico 
hasta dejar 52 cm, de los cuales 40 cm corresponden a la 
espalda. 

En el grafico, la linea A-B indica los 40 cm de elastico. 
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ATRAQUE DE LA TANGA DE HILO 


Los puntos A y B indican los lugares donde se realizan los 
atraques. 

En el punto B usar 2 cm de los 16 cm de elastico trasero 
para atracar, dejando suelto el elastico de la cintura. _ 
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MARGENES DE COSTURA DE LA TANGA 


En la Tanga, el margen de costura es de 0.5 cm y solo se 
da en la entrepierna. 




Margen de costura 


PROGRESIONES 


Para progresiones del talle 1 al talle 2 de las Tangas: 

- Agregar 0.5 cm alrededor de todo el molde. 

- Anadir el margen de costura. 

Luego, para pasar al talle 3: 

- Agregar 0.5 cm alrededor de todo el molde. 

- No anadir margen de costura porque este ya esta incluido 

en la primera progresion. _ 
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0,5 cm 




Progresi6n al talle 2 



■ GLADYS QUEVEDO 

Gladys Quevedo es una reconocida disenadora de corseteria y lencen'a, con una 
vasta experiencia en el desarrollo de colecciones para importantes 
empresas. 

Actualmente dirige su propla tinea de lenceria y participa en el programa 
Puntos y Puntadas y en especiales que se emiten por Utilisima Television. 


SBN 


978-987-588-04 


789875 


88041 


-2 
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http://underwear.sew-inq.com/tie.htnnl 


Tanga/Colaless de Corbata. 

Estas Tangas/Colaless estan confeccionadas a partir 
de Corbatas. 



http ://imderwear. sew-ing. com/ 

Tangas/Colaless de Dama (IZQ) y de Caballero 

(DER). 

Tanga/Colaless de Dama. 

Materiales: 

- 1 Corbata de 100% Poliester (pero puede ser 
de otro material). 

- Elastico (para la cintura). 

- Encaje elastico (para el triangulo). 

- 2 Monitos. 


1 


547 / 652 







http:// underwear, sew-ing. com/ 

Corbata Poliester. 



http://underwear. sew-ing. com/ 

Tanga/Colaless de Dama. 
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Tanga/Colaless de Caballero. 

Materiales: 

- 1 Corbata de Seda (pero puede ser de otro 
material). 

- Elastico (para la cintura). 


4 



http ://under wear, sew-ing. com/ 

Corbata de Seda. 



'■< X 

. -a ■ 


http ://under wear, sew-ing. corn' 

Tanga/Colaless de Caballero. 
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Qwiida amigo. el arte de confecctonar ropa Intfma es emoclonante. ya que not brinda hi 
opart unidad de eScgparuos de his let bores, cofidianas y sunter git nos en la creat ion de truevas 
cm presets genetadot as degrandes ecohomias ydesartoffo social de nucstro medio 

Vara confecctonar ropa imima debemas truer en enema unos pequenos detalien, par no deck 
truces, que ayudardn a produc.it mm premia de exc'elente cal id ad. 


WSU7KOS V ECEMEJVTOS 


1. Ca~Maquina; 

Cas mdqulnas para iniclarse en la confeccidn de 
ropa intima son la plana casera y la fikreadora. 

(over lock en Venezuela o rami Had ora en Vend, 

(.a plana casera l lama da iamb ten semf 
industrial;.se car act erfZa par poseer varies Upas 
de punt adits, per a en la confection dc ropa 
interior solo, titllizamos hi pumada recta, el 
zigzag corrienre y las ires tiempos. L'.n algunas 
mdqulnas plasms caserns vsene la punt ad a de. 
semi filere que sirve para cerrar oriltos 
especial mente de los cost ados de trajes de ha no y 
pantys serior tales. 

Ca filet eadora debe ser de puntada de renter za* 
que es una puntada especial para tejldos eldsticos, esta pumada vh ne dr. cuarro kilos pero se 
pued e red ucir cures. 

Z. CaAguja: 

i aia cpser tejldos eldsticos coma lycra, transparencias. sedas liras, algodon lycra, fraud a y 
todosaqucllos tejldosqueseelaboraroncon tep'dodepunto.sedeben decoser conagujaspiano 
de bola, tomb ten llamadas. de puma redonda. pimla de oro. panto az.nl y panto rosado, en las 
mdqulnas caseras sea plica d calibre 9 y IO. 



3. ElJEilo: 

!:.l kilo para, coser trios elds (teas debe tenet caracierfsTicas especiaks como: 

Vdasticidad regulada. teshtencia if que scan m up del gad 05. 

Jformat mente se ufilizan h/fosde pokes ter cot respun (ret abler lost y poltester corfado. 


Cos kilos re com endados para eke Tipo de fa bar son: 



Mur>di'-3l tn H:Iq$ 



Cadena (Zadana 

OHtoban fclfflSFSl 


REF 

ETiQUirrA 

PRODUCTO 

CONTENIDO 


m 

FPC‘ 

zdX: MfilTOS 

1+H. 

T1J 

:-;0Es^J-; TO 



124 

ko am~o 

200 rarcas 


1 \2i 

Kcwiiro 

-!SJU r:i il:i:- 

3023 

"20 

/■J/FTQ 
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4. Cas Telas: 

C.t ts f cl as 5c’ t'J/v/den eii £tes tjrupos. a&: 

A. Las telas ebstbas son las que estiran a lo largo y a lo ancho. A/qmias ref&encias 
conmdas son lashjcras. el algodpn lycra, algunas bbndas vlos forros detraje debarn. 

h. t as Idas semi dasricas son las quo estiran en tin solo sentlda coma d rejldo de pmuo de 

a 1 god on. la ffanelao landlady era espejo. poweeuer o tela de fajas , ehcajes pi as rbos u ulguuas 
blondas, 

C ' iJls rehJS r *& kh ™ Uo estfran ™ Anglinsmtido, Algunasreferenda'sutlttzadqssonlaseda. 
I os vc los .[/ ahju. nos on a lies \j bhvhk is . 


5. El Sesga Elastico: 

Id unabanda de kilos rntrebzados entre ctlindros de. kilos de latex, b oaractertstka especial 
es que a! aplicarles fuerzas de estiram lento, estos pttede.it tecuperar sit forma 
1 uh ial. estets tdeceits sou fas que a/usi an la prenda al etterpo. 

LI sesgg se caracteriza par ser una banda elds!ha plana con una ranura central para doblar y 
gin irdar la tela. 


C. Cos CUolcies O 'Patrones: 


(dta mamjar bs mofdes o parr ernes para ropa hi tint a debemos truer en i ttenta el estiramkntq 
debs telas. Siempredebemos buscar que el bdq que mas cstire la Tela es el que debemos apilcar a 
b am ho t lei t tterpo. Vara manejar los pat rones de bs revistas QL/JC 1 editor es.se debc extender 
ia plain ha de mofdes y con marcador de puma delgada. repasar el cantor no de las piezas 
dtbujadas can el mis mo trazo: bs piezas reset it a ran mas sabre bs ptras 1 ideas v as/ sc pueden 
cah a ram una ruedi i o recorhfr en otro material. 

Lara mayor economia dr tela en b coniece ion Jr ropa intima. las telas no se ublcan aidoblez 
por lo tamo bs pattern shay que sacarlos compbioscomoindk w la Liguraa contimuicion 
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f'Aercerta 


Venezuela 


VtNTAS AL VOR MAYO# Y 

'caj&'s, Lyeras. N&opr&no, A \alios Unicoh 
ro IDs rreye's 2 A-j 13cuno F- 
^ortters. Fron&los Unicolor Y Lsrampaaas. 

Y PI lcjodon r Vail anas, Po w&rn&t. Oof ton Lycra. 


UBA 

due I so L-o A\orita 
(entrada F'r^nfc- PI A\akroJ, 

San Joacfuin De Turm&ro. 
fSztado Aracjua. 

Te/f: OZ^.3 - Z693H39 • Cei: 0m - £43 27W 




LYCRAS, ALGO DON ES, TELAS STRECH, 

B LON DAS, ENCAJE5* ADORNOS, 
ACCESORIOS Y MUCHO MAS... 

* Todo Para Con feed on De Rope Intima, Trajes De Ban'o, 
Ropa Deportiva. 

* Materia les Importado* De Excelente Calidad Y Dkeno. 

* Talleres De Ropa Intinna Y Trajes De Bafic. 



Venezuela 


Av. Principal £! Castrillo, 

Centro Comercia! El Castillilo Local 7. 
Puerto Orriaz - Estado Bolivar. 

Telf: 0286 - 9238166. 553 / 6 ' 

Sucursal San Felix. Galle Pacz. Mini Tiendas Rori Loca' 
Telf: j02B6- 9711008 
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Vara mejarar iu premia 
coser t'iW; 


'Top Yesenin 


Mtihty ■ /Ldriana 
y Baby OofX 










































\ -etvjzuela 


LYCRAS. ALGODONES, TELAS STRECH, ENCAJES, 
BLONDAS, ACCESORIQS, MATER1ALES PARA BGLSOS, 
TODO PARA B1SUTERIA Y COLLARES, 


® ORIGEN: Cafie Marino, 
Centro Comercial Cumana, 

1 er Piso 5 B, Cumana Estado Sucre. 
« Teif: 0293 -4312463. 

RETAZO'S UCHS: Av. Pedro Maria 
Freites, Local No. 11. a 50 Mtrs 
Dei Liceo Bideaux. 
Barcelona - Estado Sue. 

* Telf: 0281 275 ^ 652 

























L/C R AS, ALGODONES, TELAS STRECU, BLONDAS, 
ENCAJES, ADORNOS, ACCESOR/OS V MUCNO MAS... 



*Todo Para Con fecaion be Ropa Intrma. Trajes be Bafip, 
Ropa Deporfiva. 

* Material*!? [wportados be Exeetente Cg Wad V DfceBp. 


Av. AyacucW Ettti-a Bolivar V fiahtos MicWlena 
Edit. Waring, Local 1 Ai Lado Del Banco Exterior. 
Maracay - Estado Ara^ua. 

Teif: 0243 - 2467366. 


*Talleres be Ropa fufirng Y Trajes be Baffo. 
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NOTA: 

los patrones de estas planchas son para trabajarlos 
unicamente en sesgo eiastico. 

Ya vienen con margen de costura. 
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Dabiez<g> 



Sesgo Cintura 


BEATRIZ 


delantero alto 

2 x tafia en 
encaje efasticn 
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PANTY BEATRIZ 
TRASERQ 


BEATRIZ 


delantero bajo 


defan Eero 
1 x talfa en 
encaje elastico 


PANTY BEATRIZ 
DELANTERO 
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Siguenosen: 

www,huqoquili.com 

HUGOQUILI HugoQuili 
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3 TANGAS / COLALESS. 
LENCERIA. 

1) TANGA 08 DE SEDA 
(tallas S, M, L) 
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INSTRUCCIONES: 


- Unir delantero superior a delantero interior por los puntos 
1 a 2. 

- Pegar entrepierna a delantero y trasero, buscando que el 
trasero quede guardado entre el delantero y la entrepierna. 

- Pasar un filete (remate - overlook) por el borde superior de la 
entrepierna, y pegarla al delantero con zigzag corriente 
(mediano de ancho y mediano de largo). 

- Pegar sesgo elastico en las cinturas del delantero y en las 
cinturas del trasero, y luego cortar en diagonal, en la 
direccion del corte de los escotes de las piernas. 

- Pegar sesgo elastico iniciando en la cintura del trasero. En la 
cintura trasera dejar tiras de sesgo elastico de 5 cm para la 
union o remate con el sesgo elastico que viene de la cintura 
delantera. 

- Al pegar el sesgo elastico en los escotes de pierna, llegar a la 

cintura delantera y continuar cerrando el sesgo elastico por 
la cintura. 
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Sesgo elastico de la cintura segun la talla: 



TALLA: 

S 

M 

L 

SESGO ELASTICO: 

52 cm 

55 cm 

60 cm 


Realizar remates o ataques en las puntas de la cintura del trasero. 

NOTA: Para ver mejor el remate de cintura, puede ver el video o las 
imagenes paso a paso. 

https://www.huqoauili.com/ (Curso de Tangas) 


3 


580 / 652 




















2) TANGA 09 DE SEDA 
(tallas S, M, L) 




INSTRUCCIONES: 

- Hacer filete, overlook o remalle por la parte alta del refuerzo. 

- Pegar el refuerzo al delantero por los bordes del escote de la 
pierna usando zigzag corriente, dejando 1 cm de tela en cada 
lado. 

- Recortar el sobrante de tela. 

- Pegar sesgo elastico por los escotes de piernas, dejando una 
tira de 10 cm a 15 cm para la entrepierna, segun la talla. 

- Pegar un elastico de 2 cm a 3 cm de ancho en la cintura. La 
longitud del elastico depende de la talla: 



TALLA: 

S 

M 

L 

LONGITUD DEL ELASTICO: 

58 cm 

62 cm 

66 cm 
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3) TANGA 17 DE SEDA 
(talla M) 
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INSTRUCCIONES: 


- Unir la entrepierna al delantero y al trasero, cuidando que la 
costura quede guardada. 

- Pegar el sesgo elastico por escotes de pierna. 

- Pegar un elastico suave de 2 cm de ancho y 60 cm de largo en 
la cintura, buscando centros. 
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hORMACAO COISITINUADA 


Costureiro Industrial 
Modelagem de Lingerie 
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AVIAMENTOS 



Aviamento e tudo que vai a roupa, ficando nela permanente. 

Ex: rendas, fitas etc... A execugao de qualquer pega do vestuario requer o emprego de 
aviamentos variados os quais tern por finalidade dar constituigao a pega e prestar - Ihe efeito 
decora ti vo. 

Exemplo: 

Renda: Tecido de malhas abertas e com textura em geral delicada (de linho, algodao, seda, 
etc...) trabalhados a mao ou a maquina se entrelagam formando desenho terminando em pontas ou 
bicos, vendida por kg. 

Etiqueta: Pedacinho de tecido ou entretela, costurado geralmente no interior de uma roupa e 
que contem nome do fabricante, composigao do tecido, tamanho da pega e instrugoes de lavagem. 

Vies comum Sao tiras tambem conhecidas como “Amorim", sevem para sutias com 
sustentagao de aro, que sao colocados dentro dele, vendido por metro ou rolo. 

Barbatana: Pequena haste fiexive! usada para armagao. Colocada dentro do Vies, e usada 
na lateral e meio do sutia, corpete, body, etc..., vendida por metro. 

Armagao de sustentagao: Armagao na forma de meia-lua feita de diversos tipos de materials 
e usada dentro do revestimento (Vies) e colocada no bojo do sutia, body, encontrada no mercado 
nos tamanhos P, M, G, GG, abertos ou fechados, vendido com 5 pares ou 50 pares. 

Elastico: Tecido, Galao ou fita tramada com fio de borracha ou elastano, com fibra de 
algodao, seda e sintetica. Encontrado no mercado em varios formatos e e vendido por rolo ou metro. 
Bico = elastico decorativo colocado principalmente nas calcinhas. 

Alga = elastico assim denominado por ser o elastico da alga do sutia, encontrado tambem em 
estreito, medio e largo (para sutias reforgados). 

Reguladores: Sao pegas de plastico ou metal que sao colocados na alga de sutia para 
conseguir a regulagem. 

Fecho: Sao pegas de tecido sintetico e mini fechos de metal, servem para abotoar os sutias e 

bodys. 

Tule: Tecido leve e transparente de seda ou algodao, com varios detaihes em bordado, 
vendido por metro. 
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Tule Lycra: Tecido leve e transparente com aparencia de rede, feito de elastmo, vendido por 


kg. 


Lago: Detalhe decorativo da lingerie, mesmo pequeno e peca fundamental para o atrativo da 

pega. 


Bojo por metro: Espuma de 0,5mm de espessura com 1,20 de iargura, utilizada no ramo da 
lingerie para forro de bojo. 

Bojo pronto: novidade no ramo da lingerie e o bojo ja moldado (em alta temperatura) no 
formato do seio, tudo para o conforto e realce. 


588 / 652 











PROCEDIMENTOS PARA UM CORTE PERFEITO 


Antes de iniciar uma a confecgao de lingerie deve haver certos procedimentos importantes para 

que se evite danos as pegas. 

o Descansar o tecido durante 24 horas antes de cortar. 
o Comprar o tecido da mesma procedencia e de preference do mesmo lote, 

FIOS 

lltilizar para fazer as costuras fios condizentes (poliamida 100%). 

Exemplo de loopers que deverao utilizar fios de poliamida; 

o Looperdo overloque 
o Looperda elastiqueira 
o Looper da trangadeira 

LINHAS 

A utilizagao de linhas depende do tecido a ser usado. 

Unha de algodao mercerizada: oferece maior brilho e reduz a possibilidade da linha desbotar. 

Linha de poiiester: E uma linha muito versatil, apesar de seu uso generalizado e especialmente 

recomendada para tecidos sinteticos e de maiha. 

Utilizar para as costuras linhas condizentes (Poiiester 80% algodao 20% /120). 

M AQUINAS 

Exemplo de maquinas e apareihos utilizados para confecgao de lingerie, 
o T res pontos 
o Ponto fixo 
o Zig-Zag 
o Travete 
o Overloque 
o Duas agulhas 
o Galoneira (BT) 
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(Galoneira - ciasse 602) (Galoneira BT eletronica e pneumatica - classe do ponto 605) 



(Ponto Fixo eletronica- classe 301) (Travete - classe do ponto 301) 





e 

* 



• 1 



















FLUXOGRAMA 

Definicao: E uma representagao grafica da sequencia de operagoes. 

Sequencia de operacoes: Onde se inicia e termina a pega, obedecendo a uma ordem de 
sequencia de uniao das partes separadas, ate se obter uni todo, ficando a pega completa. Esta 
sequencia divide-se em 3 partes: 

1 tPreparacao: E o preparo de todas as partes para a montagem. 

2) Montaqem: E a uniao das partes. Ex.: Unir fundiiho e laterals. 

3) Acabamento: E onde sera feito o final da pega. Ex.: Pregar lago, revisar, arrematar,etc, 

Peca Piloto: E a primeira pega confeccionada. O modelista deve acompanhar a confecgao, para 
corrigir os eventuais defeitos que surgirem, evitando com isso a sua repetigao. A corregao se 
fara no molde. 

Peca Padrao: E a pega que serve de orientagao para confecgao de outras do mesmo estilo ou 
padrao. (Orientagao em termos de qualidade, tamanho, e tambem para vendas-mostruario). 

Observacoes na confecgao da peca piloto: Procurar anotar os problemas para a corregao da 
pega. Importante porque ela servira para ampliagao e redugao dos demais numeros. Procurar a 
prova de uso atraves de funcionarios. Tercontrole de sequencia. 
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TABELAS DE MEDIDAS 


TABELA DE MEDIDAS FEMININA 
PARA LYCRA 


Infantil 

Adull 

to 

TAMANHO 

P 

M 

G 


P 

M 

G 

Cintura 

40 

44 

48 


48 

56 

62 

Quadril 

46 

52 

58 


60 

68 

76 

Alt. Do Quadril 

9 

10 

11 


14 

16 

18 

Altura Total 

20 

23 

26 


28 

31 

34 

Fundilho 

5 

5 

5 


7 

7 

7 

Altura do Fundilho 

17 

17 

17 


24 

24 

24 

Altura da axila 





20 

21 

22 

Busto 





70 

74 

78 

Distancia do busto 





15 

16 

17 


TABELA DE MEDIDAS PARA MALHA 


Infantil 

Adull 

to 

TAMANHO 

P 

M 

G 


P 

M 

G 

Cintura 

50 

54 

58 


60 

66 

72 

Quadril 

56 

62 

68 


70 

78 

86 

Alt. Do Quadril 

10 

11 

12 


15 

17 

19 

Altura Total 

20 

23 

26 


28 

31 

34 

Fundilho 

6 

6 

6 


9 

9 

9 

Altura do Fundilho 

17 

17 

17 


24 

24 

24 

Altura da axila 





20 

21 

22 

Busto 





70 

74 

78 

Distancia do busto 





15 

16 

17 
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DIAGRAMA DA CALCINHA TANGA 


1 = vertice do angulo re to 
1 1-2 = altura total 3 - r - 4i 31 cm 

\ < 1 - 3 1 metade do quadril (1-3-4-2 unir fazendo um retangulo) 
x 1-6 e 3-7 - altura do quadril o, 17 cm 

1-8 e 3-9 = altura do fundilho 24 cm 

7 5 = metade de 1-3 19.5 cm 

5a = metade de 4-2, unir em linha reta com o 5. 

/ 5b = metade de 7-6 19.5 cm 

1 9 -10 = 3cm (para infantil 2,5) 

\ 4-11 e 2-12 = metade do fundilho 

5- 13 = 4 cm 

' ^ 7-14 = 6,5 (para infantil 5,5) 

6- 15 = 9 cm (para infantil 7,5) 


78/2=39 cm 


39/2=19,5 cm 


\ 


3-16 = 8 cm (para infantil 3,5) 
s 1-17 = 5 cm (para infantil 2) 

’ 5-18 e 5-19 = 1 cm 
Unir 18 e 16 em linha curva 
Unir 19 e 17 em linha curva 



i/o v 


1 ClSi 






C&GVU& 





















PROCESSO DE RETIRAGEM DO MOLDE 


1° Carretilhe o molde para o papel. 
2° acrescente marge m de costura. 




Medidas para margem de costura 

• Acrescente 1,0 cm, se o elastico for aplicado no Zig-Zag, 

• Nao acrescente margem de costura se for aplicado vies (Mexico) na galonetra. 

• Acrescente 0,5 cm na emendas ou recortes (overloque) 

• Use em media 90% da medida da cava e cintura para determinar o tamanho do efastico. 

Marcagoes internas no molde 

Fio 

Carimbo com informagoes da pega 
Nota: Em lycra nao se faz pique. 

Cortar: 

Dianteiro = IX 
Traseiro = IX 

Fundilho = IX na lycra e 1 vez no algodao para o forro. 
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CYW 


AMPLiAgAO e REDUCAO : T*n§a ^emtnlna 


Jb 




6 ? sQ 


Traseiro 


Ordem de Execugao: 

A - Copie o molde base em outro pa pel 

B - Calcule as diferengas de tamanho do tragado , para a ampliagao e redugao 

Legenda: 

1 - Marque % da diferenga do quadril 

2 - Marque a diferenga da aitura do quadril 

Nota: O fundilho nao tem alteragao. 

^ A 

02 jQTfYV 
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SLIP VITA BASSA 

Disegnare la base dello slip cicssico. 

□METRO: 

D-l =10 cm 
Di !i ~8 cm 
Iv-Y - 4 cm 
DAVANTI: 

eseguire come ; l dietro e vedere il grofico. 

LOW WAIST BIKINI 

Trace rnght waist brief. 

BACK: " 

D4 = W cm 

Di-h = Move down 8 cm (see diagram) 

I j-Y = Move down 4 cm 

FRONT: 

do the same as the back 


PERIZOMA 

Per realizzare quesfo tipo di slip disegnare lo slip classico. 
D1ETRO: 

D-l =4-8 cm 
Di-h = 2 cm 
!i -Y =3 cm 
1-P =10 cm 

F =Spostare o destro 1 cm 

K =1/2 F-F- 

K-Ki = Spostore o destra 1 cm 

Fi Fs = Soostcr© o destra 1,5 cm e completare come do grafico 
P Pi =3 cm (misura regolobile) 

DAVANTI: 

D-l =4-8 cm 
D?4? = 2 cm 

b-Y; = Misuro uguole o! dietro 
F Oi = Spostare a sinistra ! ,5 err. 

Fi-Fs = F-O: - 0,5 cm 

E £3 = Spostare 0 sinistra 3-4 cm e completare come da giafico 

THONG 

BACK: 

D■} -4-8 cm 

Didr =2 cm 

li Y =3 cm 

I P =10 cm 

P-P i = Square right 3 cm 

F = Square fight I cm 

K = Half of F-Fi 

K-Kj -^Square right 1 cm 

Fr-Fs -Square right 1,5 cm comoreJe as shown on tfie diagram 

FRONT: 

D t —4 -8 cm 
D2-I2 —2 cm 

h -Yi = Same amount as trie back 

F-O: -Move left 1,5cm 

Ff-Fs — Same amount as Ft-Fs on back - 0,5 cm 

£-fs = Move left 3-4 cm complete as shown on diagram 
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COSTUME DUE PEZZI DRAPPEGGIATO 



Per redlzzore questo costume disegnare il corpetto della base del 
body fino a! purvfo vita. 

CORPETTO DAVANTf; 

dal punto N? disegnare ur> cerchio con un ragg^o di 7-9 cm in base 
alia 1 12 disianza seno - 1-1,5 on, 

Gs-b = 2 cm 

C 2 -C 4 — Abbas so re 3-4 cm+6-7 cm per !a fascia 
NPG = Abba$sare 7-8 cm per la coppa 
Ni-N 3 =Abbassare 7-7,5 cm per fl corpetto 
H\ P = Alzare 7 cm e spostare a destro 1 cm 
N-N4- Abbas sore 6-7 cm e spostare a desira 6 cm. Procedere 
come da grafico 

CORPETTO DIETRO: 

vedere il grafico. 

SLIP: 

disegnare la base dello slip dassico e copiare la porte davanti oper- 
ta, Sul fiance destro disegnare il dmppeggio e procedere come peri 
tagli asimmetrici, seguendo il grafico. 


DRAPED BIKINI 


Trace the baste maillot with darts up to the waist , 

FRONT BODICE ; 

draft a circle around point N 1 with a radius of 7- 9 cm, according to 
the 1/2 of the breast distance minus to 1,5 cm. 

BIKINI TOP : 

G 3 -L 3 = 2 cm 

0-0 — Move down 3-4 cm along the side seam+ 6- 7 cm for the bra 
band 

NuQ —Move down 7-6 cm for the front band 
Ni~N3=M ove down 7-7,5 cm 

NtP = Move up 7 cm and square right f cm for the bra cop 
N-N< -Move down 6-7 cm and move right 6 cm. Complete cs 
shown on the diagram 


Bock band: 

complete the diagram as shown. 


BIKINI BOTTOM: 

use the bight waist brief. Copy the front on fold, draw the slash lines 
as shown on diagram and spread for draping (see diagram). 




































































COSTUME DUE PEZZIINCROCIATO 



Per realizzore questo ttpo di costume disegnare il corpelto con ripre- 
se deha base deE body, fino a I punto vita. 

DAVANTI CORPETTO: 

dai punto Nt disegnare un cerchfo con u n raggio di 7-9 cm in base 
all a 1/2 distanza seno - 1 -1,5 cm, Copiare il davonti intero e prece¬ 
de re con le spiegazioni del reggiseno con fascia sotto il seno. 

Per la trasformazione seguire il grafsco. 

SUP: 

disegnare la base defso slip classico e copiore la parte davanti inte¬ 
ro- Sul fianco destro disegnare i togjj-. 

I-Yi = Abbassare 6 cm e distanziare di 2 cm i tagii [come da grafi- 
co) 


BIKINI with KEYHOLE TOP 


Trace the basic mcii/ot wjfh darts to the waist. 

BIKINI TOP: 

draft a dre/e around point Ni with o radius of 7- 9 cm, according to 
the 1/2 breast distance minus 1-1,5 cm and follow the instructions 
for the bra top. Complete the pattern as shown on the diagram. 
Copy and divide /he pieces, 

BIKINI BOTTOM: 

use the hight waist brief pattern and copy the front on bid, 
l-Y j —Move down 6 cm and draw the dash fines as shown on dia¬ 
gram having 2 cm in between 



[*} 




SCALA 1 /5 








































































DESIGNING & PATTERNMAKING 


FOR STRETCH FABRICS 

BIKINI BOTTOMS 



You may expect that you can just cut off a Leotard to 
create a Bikini, but remember, the length measurements 
were reduced to accommodate the lengthwise stretch of the 
fabric. Once the Leotard is cut, it will spring back & be 
lower down on the body. 

You must create a separate Bikini slope that does not have 
as much lengthwise reduction. 
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4-WAY-STRETCH REDUCTIONS 



Note that the crotch depth is multiplied X 0.95, a reduction 
of 5%, because the 4-way-stetch reduction of 10% is too 
much, & a 0 % reduction, as in 1-way-stretch, is too little & 
will cause the crotch to sag. 

This draft is for the Bikini bottom, & should be used with 4- 
way-stretch fabrics. 




Waist 

Hip 

Crotch depth 






Extra-Extra 

Small 

0 

21 + 1/8 

31 

9 

Extra Small 

2 

22 

32 

9+1/8 

Small 

6 

23 

32+7/8 

9+1/4 

Medium 

10 

23+7/8 

33+3/4 

9+3/8 

Large 

14 

24+3/4 

34+5/8 

9+1/2 

Extra Large 

18 

26+1/8 

36 

9+5/8 

Extra-Extra 

Large 

20 

27+1/2 

37+3/8 

9+5/8 
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1 waist 

-- — r 

1 


1 waist 



waist 


I 

crolch depth 


r — | 

VfTTrrrrrr ) pm.mt* 


(A 

P — 

£ 

Q 

| _ 

■o 

— 



hip 



Draw intersecting lines, & 
measure the waist 
amount & the crotch 
depth amount. 

Square a line at the 
crotch depth, mark with 
the hip measurement, & 
square a guideline up to 
the waist. 

Divide the guideline into 
thirds. 



Waist 

Quarter 

of 

waist 

Crotch 

depth 

Hip 

Quarter 
of hip 

Crotch 

depth 

Thirds 

Extra- 

Extra 

Small 

21 + 1/8 

5+1/4 

9 

31 

7+3/4 

9 

3 

Extra 

Small 

22 

5+1/2 

9+1/8 

32 

8 

9+1/8 

3 

Small 

23 

5+3/4 

9+1/4 

32+7/8 

8+1/4 

9+1/4 

3+1/8 

Medium 

23+7/8 

6 

9+3/8 

33+3/4 

8+1/2 

9+3/8 

3+1/8 

Large 

24+3/4 

6+1/4 

9+1/2 

34+5/8 

8+5/8 

9+1/2 

3+1/8 

Extra 

Large 

26+1/8 

6+1/2 

9+5/8 

36 

9 

9+5/8 

3+1/4 

Extra- 

Extra 

Large 

27+1/2 

6+7/8 

9+5/8 

37+3/8 

9+3/8 

9+5/8 

3+1/4 
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THE BIKINI FRONT 





1 1 / 2 * 


Draw in the hip curve by 
placing #4 of the variform 
curve at the waist, 
blending as well as 
possible to the lower 
mark on the outseam. 


Divide the upper hip line 
into 4 equal sections. 


Mark a guideline 1+1/2 
inches from the center 
front. 



parallel 


waist 




Measure up the guideline 
Vi + Vi + Vi inches. 


Find the bias in the 
intersection & measure 
down 1+3/8 inches. 


Draw guideline parallel to 
the side seam that lines 
up with the mark on the 
horizontal guideline. _ 
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Draw in the front leg, 
using connection points 1- 
2-3-4-5, with a smooth & 
continuous line. 


For higher, sexier front 
legs, use the higher 
points. 


Students & new designers 
often mistakenly raise the 
side seams to create a 
higher leg opening. This 
will cause the back of 
swimsuit to collapse into 
the buttocks. 


THE BIKINI BACK 



Trace out the front draft & connect the 
crotch point to the hip point with a 
straight line. 



Find the middle of the line & measure 
out Vi + Vi + Vi inches. 
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Draw a smooth curve for each of the Label the lines as Small, Medium, & 
marks, as illustrated._ Large._ 


BLENDING & TRUEING 



1 / 4 * 


/ 

f 

/ 

\ 

\ 


Line up the crotch Place the front & back Label the slopers as 

seams across from each beside each other & walk illustrated, 

other & blend the curve, the side seams down from 

the waist. 

You will have to 

increase the size of the Blend a smooth & 
crotch by V4 inches to continuous sexy line, 
make the curve smooth 

enough for elastic.__ 
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BIKINI WITH LOWERED WAIST 
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BRAZILIAN HIGH-CUT SWIMSUIT 


V 

i/ 

3M- 3/4- 

—— 

1 1 1T 

This swimsuit has a very 
high leg, with a very low 
front & back. 

Measure in at the waist 
% inches. 

Take your ruler, line it up 
at the waist, & mark 
wherever 1+1/2 inches 
lands on the side seam. 




_ 

•1^5^ 

3" 


; V 

p \ 

Square a line from the new 
side seam, the 1 + 1/2 
inches mark. Do not 
concern yourself with the 
length yet; just make it 
long enough to reach the 
front that you will draw in 
text. 

Measure down the front 3 
inches. 

Measure down the back 4 
inches. 

Blend a smooth-curved 
waist. 

Connect the front to the 
curved portion of the 
front leg opening. 

Connect the back with a 
straight line. 

Find the center of the 
back line & measure Vi + 

Vi inches. 

i/ij! \ 

_ 





Draw a curved back leg. 

Trace the new Bikini 
bottom. 
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STRING BIKINI 



A Bikini that ties at the side is easy to Create the Brazilian high-cut 
draft. swimsuit bottom draft as shown 

previously. Simply cut the pattern lower 
& finish the waist edges with binding 
ties. 


THONG, G-STRING, & T-BACK 



For the Thong, G-string, or T-back, Draw a line parallel to the new waist, 1 
lowers the waist 1+1/2 inches._inch lower._ 



V4‘ 


Square the ends of the sides, using the The Thong has a center strap that 
smallest waist. measures V 2 inch total, V4 inch for each 

side, & uses 2 X V4 inches elastic on each 
side. 

_Shape the center back as required._ 
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http://bikinis-moldes.webnode.mx/competencia-de-bikini/ 


BIKINIS PARA 
FISICOCULTURISMO, 
FITNESS Y WELLNESS 


FISICOCULTURISMO: Construccion Muscular. 

FITNESS: Buena forma fisica. 

WELLNESS: Salud holistica (fisica, mental y emocional). 

En estas 3 actividades hay competencias donde las 
participantes deben mostrar el cuerpo. Para esto, la prenda ideal y 
permitida por los reglamentos es el Bikini (pero no la Tanga o 
Colaless). Aunque cualquier Bikini puede servir para estas 
competencias, la industria del Bikini FisicoCulturista ha 
desarrollado caracteristicas estilisticas propias, como las siguientes: 




* Los cordones son opcionales. 

Estos Bikinis pueden servir para la natacion. En este caso es 
recomendable usar tela AntiCloro: 


Tela AntiCloro en: http://www.deportextil.com/ 
Tela PBT en: http://telcotextil.com.mx/tiendas/ 
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PATRONAJE Y ESCALADO 


LINE A INTERIOR DEPORTIVA 
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INTRODUCTION 

En el sector de la moda intima y deportiva existe una 
adecuacion perfecta entre el buen gusto y los clientes. El 
dinamismo de la moda ha alcanzado al sector industrial, 
avanzando dfa con dfa con creatividad en los nuevos 
productos. La moda hace parte de los diferentes eslabones 
de la cadena de un producto, como son: 

- Productores de fibra. 

- Fabricantes de tejido. 

- Diseno (creacion, desarrollo y elaboracion). 

- Avances tecnologicos. 

Gracias a todo esto se ofrecen productos cada vez mas 
perfectos, acordes con las exigencias del mercado, 
comprometido con los disenos de actualidad. 

El contenido de este texto PATRONAJE Y ESCALADO LINEA 
INTERIOR Y DEPOTIVA es una gufa orientada para la 
elaboracion de prototipos que brinden calidad y contort al 
consumidor final. 

Al desarrollar este documento encontraras ropa interior, 
lencerfa y trajes de bano, completando con el escalado para 
cada uno de ellos. 

Con estas bases, y combinando diferentes materias 
primas,como son los tejidos naturales o sinteticos, encajes, 
cintas y accesorios, es posible obtener una diversidad de 
productos sensuales y delicados que invadan la linea intima 
y deportiva. 

OBJETIVO 

Adquirir los conocimientos tecnicos, metodos y pasos 
necesarios par el desarrollo de patrones femeninos, y 
reconocer la secuencia a seguir para el desarrollo del 
escalado de cada una de las bases que conforman el 
PATRONAJE Y ESCALADO LINEA INTERIOR Y DEPORTIVA. 
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1. ESTUDIO DE TALLAS Y MEDIDAS. 


1 . 1 . ESTUDIO DE MEDIDAS ANATOMICAS. 

Este estudio esta enfocado a las medidas mas 
representatives del cuerpo humano, tomadas directamente 
sobre el, con el fin de establecer posteriormente unas leyes 
de formacion, y con estas elaborar un cuadro de tallas y 
medidas anatomicas. 

1 . 2 . MEDIDAS Y PROPORCIONES DEL CUERPO 
HUMANO (CANON). 

La palabra "Canon" significa "regia o medida". El concepto 
de "Canon", aplicado al cuerpo humano, significa "regia de 
las proporciones del cuerpo humano, de acuerdo con el tipo 
ideal aceptado". 

Para tomar medidas y proporciones es necesario tomar una 
unidad de medida con la cual puedan efectuarse y 
comparase las dimensiones. 

La medida de la cabeza es una de las partes del cuerpo que 
tiene menos variaciones al paso de los anos. 
Aproximadamente, la cabeza mide 20 cm en damas y 24 
cm en hombres. 
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1.3. MEDIDAS DE IDENTIFICACION. 


Estas medidas determinan la talla o medida que 
corresponde a un determinado cuerpo, patron o prenda de 
vestir, y pueden clasificarse en: 

a) Horizontales. 

b) Verticales. 

c) Auxiliares. 

d) Identificacion de prenda. 

e) Identificacion de patron base. 

f) Identificacion del patron tipo. 

En el transcurso de la vida, el cuerpo humano atraviesa 
diferentes etapas. Esto hace que las proporciones de 
cuerpo sufran cambios. Ademas , el crecimiento de las 
diferentes partes del cuerpo tampoco es constante. Por lo 
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tanto, antes de asignar un sistema de tallaje y de elaborar 
cualquir cuadro de tallas, debemos dividir las mencionadas 

etapas en grupos de crecimiento bien definidos y 
diferenciados entre si 

La clasificacion mas comun es la siguiente: 


DENOMINACION 

EDADES 

SISTEMA DE 
TALLA 

Bebe. 

0-1 ano 

meses/anos. 

Infantil. 

2-5 anos 

Anos. 

Nino. 

6-12 anos 

Anos. 

Junior. 

13 - 18 anos 

Anos. 

Adulto masculino. 

40 cm de pecho. 

Segun el tipo de 
prenda. 

Adulto femenino. 

42 cm de busto. 


Para las prendas de vestir de adultos, y para una perfecta 
identificacion de la talla de la persona, es necesario 
establecer 3 magnitudes: 

a) Horizontal. 

b) Vertical. 

c) Auxiliares (para conocer la configuracion/complexion 
de la persona). 

En el adulto, las 3 dimensiones corresponden a las 
medidas anat micas de la persona, y estas se denominan 
segun la parte de cuerpo que la prenda cubrira. 

El factor principal para tomar en cuenta al elaborar un 
cuadro de tallas, es determinar cual medida se tomara para 
identificar cada prenda, y cada prenda debe clasificarse en: 

- Grupo caracteristico. 

- Exigencias dimensionales. 

- Tolerancias permitidas. 

- Normalizacion de la expresion de la talla. 

- Etc. 
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1.4. MEDIDAS DE ORIGEN VERTICAL. 


La medida de origen vertical mas representativa es la 
vertical, y corresponde a la estatura total. Esta medida se 
cuantifica: 

- Desde el suelo hasta el vertex (coronilla). 

- Con antropometro. 

- Estando descalza la persona. 

La medida vertical determina los largos de cada prenda, 
asf como cualquier otra medida de origen vertical. 

La medida vertical no sirve, por si sola, como identificacion, 
pues dicha medida solamente indica si la persona es alta, 
baja o normal. 

Las medidas verticales son: 

- Estatura desde el suelo hasta la 7 a cervical. 

- Talle. 

- Desde el suelo hasta la cintura. 

- Tiro. 

- Entrepierna. 

- Largo del brazo. 
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1.5. MEDIDAS DE ORIGEN HORIZONTAL. 


Para el individuo adulto, la medida mas representativa de 
origen horizontal y determinante en la mayoria de las 
prendas de su talla, es el semiperimetro de pecho. Esta 
medida se cuantifica: 

- Estando la persona respirando de manera tranquila. 

- Estando los brazos cafdos y ligeramente separados del 
cuerpo. 

Las medidas horizontales son: 

- Contorno del cuello. 

- Ancho de la espalda. 

- Contorno del pecho. 

- Contorno del busto. 

- Contorno de la cintura. 

- Contorno de la cadera. 

- Contorno del muslo. 

- Contorno de la rodilla. 

- Contorno del tobillo. 

- Torax maximo (busto). 

- Submamario. 
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1.6. MEDIDAS Y MODO DE TOMARLAS. 


Estatura 7 a cervical: Esta medida es la base de las 
medidas verticales y se toma por encima de la columna 
vertebral, desde el suelo hasta la base del escote (7 a 
vertebra cervical). 

Pecho: Esta medida es la base de las medidas de 
perfmetro, y se toma pasando la cinta metrica por encima 
del pecho y por debajo de los brazos. Esta medida se 
registra en "semiperfmetro". 

Torax maximo (busto): Esta medida se toma de modo 
similar a la anterior, pasando la cinta metrica sobre la parte 
mas abultada de los senos y por debajo de los brazos. Esta 
medida se registra en "semiperfmetro". 

Cintura: Esta medida se toma por encima del talle, y se 
registra en "semiperfmetro". 

Cadera: Esta medida se toma por la parte mas abultada de 
la cadera, y se registra en "semiperfmetro". 

Cuello: Esta medida se toma alrededor del cuello y se le 
agregan 2 cm, y se registra en su totalidad. 

1.7. MEDIDAS DEDUCIDAS. 

En confeccion industrial es imposible tomar todas las 
medidas de los clientes, como ocurre en la confeccion 
sobremedida (modisterfa y sastrerfa). En nuestro caso, las 

2 medidas mas representativas son: 

- Estatura total. 

- Pecho. 

Una vez determinada la configuracion con la cual 
trabajaremos, debemos deducir o calcular las restantes 
medidas a partir de las 2 medidas representativas. Para 
ello es necesario seguir las normas establecidas en el 
estudio de tallas y medidas anatomicas. 
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Entre las medidas deducidas mas importantes se 
encuentran: 

Torax maximo = Talla 

Pecho = torax maximo - 2 cm 

Cadera = torax maximo + 4 cm 

Cintura = cadera - 14 cm 

Cuello = Pecho*(2/3) + 4 cm 

Estatura de 7 a cervical = estatura total - 20 cm 

Talle = (estatura de 7 a cervical)*(3/10) 

Suelo a cintura = (estatura de 7 a cervical)*(7/10) 

Brazo = (estatura de 7 a cervical)*(4/10) 

Estatura total = estatura de 7 a cervical + 20 cm 
Base = pecho + desahogo + costura 

(desahogo = 4 cm) 

(costura = 2 cm) 


CUADRO DE TALLAS MEDIDAS DEDUCIDAS 


Talla 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

Incre. 

Torax 

maximo 








Cadera 








Pecho 

40 

42 

44 

46 

48 

50 


Cintura 








Estatura 

total 

164 

166 

168 

170 

172 

174 


Estatura 

7 a 

cervical 








Talle 








Brazo 








Cuello 








Suelo a 
cintura 








Base 
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1.8. DESAHOGO. 


Desahogo es la diferencia que existe entre la medida 
anatomica y la medida de la prenda terminada, y varia de 
acuerdo con siguientes factores: 

a) Diseno de la prenda. 

b) Tendencia de la moda. 

c) Calidad del tejido. 

d) Forro o entretela empleada. 

e) Amplitud o comodidad deseada. 

DESAHOGOS EMPLEADO SEGUN EL TIPO DE PRENDA 



CAMISA 

SACO 

ABRIGO 

SAFARI 

MUY 

ESTRECHA 

4 

6 

8 

10 

ESTRECHA 

NORMAL 

6 

8 

10 

12 

NORMAL 

8 

10 

12 

14 

ANCHA 

10 

12 

14 

16 

MUY 

ANCHA 

12 

14 

16 

18 


DESAHOGOS EMPLEADOS SEGUN EL TIPO DE GENERO 


Genero fino: - 2 cm 
Genero grueso: +2 cm 

Para prendas mas pequenas que el cuerpo se aplica la 
siguiente formula: 


Base = 


100% x Pecho 
%D + 100% 


%D es la deformacion porcentual: 
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Deformacion 

o/ 0 D = —-— x 100% 

Longitud 



Una tela tiene una deformacion de 20% y el Pecho mide 
50 cm icuanto mide la Base? 


100% x Pecho _ 100% x 50 5,000% 

%D + 100% “ 20% + 100% “ 120% 


41.7 cm 


1.9. DROP. 


El Drop 

"Drop" (palabra internacional) es una medida de 
identificacion que permite determinar la talla 
correspondiente a cada individuo. 

El Drop se calcula como una diferencia (en centimetros): 

- Para el hombre, la diferencia es entre la cintura y el 
pecho: Drop = cintura - pecho 

- Para la mujer, la diferencia es entre la cadera y el 
torax maximo: Drop = cadera - to rax maximo 

Generalmente, en el hombre predomina el Drop negativo, 
pues el suele tener mas pecho que cintura. Aunque al 
realizar una tabla de tallas y medidas se acostumbre que "a 
mas talle, menos Drop", llegando en tallas extremas a 
tener un Drop positivo, lo cual significa que el cuerpo 
tiene mas cintura que pecho. 

Eiemplo : Un Drop = -4 indica una cintura 4 cm menor que 
el pecho. 

Eiemplo : Un Drop = 0 indica que la cintura y el pecho 
miden lo mismo. 


13 


626 / 652 




Eiemplo : Un Drop = +2 indica una cintura 2 cm mayor que 
el pecho. 

En las tallas femeninas, una talla se considera normal 
cuando el Drop es positivo, igual a + 2 cm. En las tallas 
extremas y altas se obtiene un Drop negativo. 

Eiemplo : Un Drop = +2 indica una cadera 2 cm mayor que 
el torax maximo. 

Eiemplo : Un Drop = 0 indica que la cadera y el torax 
maximo miden lo mismo. 

Eiemplo : Un Drop = - 4 indica una cadera 4 cm menor que 
el torax maximo. 

1.10. TALLAS NORMALIZADAS. 

Las tallas normalizadas son tallas proporcionadas por las 

denominaciones de tipologfa que no sabemos como 
definir. Es decir, las denominaciones de tipologfa dan las 

normas para definir y calibrar: 

- Las distintas tallas. 

- Las configuraciones. 

- Las estaturas. 

- Los demas valores anatomicos del cuerpo humano. 

Normalizar las tallas no significa que cada fabricante 
deba trabajar con los mismos valores anatomicos en sus 
cuadros de tallas, y tampoco significa que cada fabricante 
deba trabajar con igual patronaje. 

Normalizar las tallas significa que: 

- El fabricante trata de obtener que todas las prendas, 
aunque de distinta especialidad pero con expresion 
igual de talla, vista correctamente al mismo usuario. 

- Cada fabricante conoce las verdaderas proporciones 
propias de cada talla, para posteriormente elegir las 
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tallas variantes con las cuales desee trabajar o cubrir 
un mercado en particular. 

NORMALIZACION DE LAS ESTATURAS FEMENINAS 


ESTATURA 

TALLA 

SIGLA 

140 - 146 

Extra corta 

XS 

146 - 152 

Corta 

s 

152 - 158 

Media 

M 

158 - 164 

Larga 

L 

164 - 170 

Extra larga 

XL 

170 - 176 

Super larga 

SL 


1.11. PATRONAJE NORMALIZADO. 

El patronaje normalizado es una serie de moldes 
polivalentes elaborados a partir de un cuadro de tallas y 
medidas anatomicas, las cuales deben cubrir un mercado. 

PATRON BASE es el patron sin ninguna transformacion 
derivada de la moda. Es necesario saber denominar y 
trabajar las transformaciones. 

1.12. TIPOS DE PATRON. 

PATRON TIPO es el patron base transformado de acuerdo 
con las variantes normalizadas del diseno. Tambien se debe 
probar este patron para mirar sus posibilidades de error. 

PATRON PROTOTIPO es un patron debidamente 
aprobado con todas sus variantes. 

Talla es la expresion normalizada que permite identificar a 
las personas para el uso de prendas de vestir. Las medidas 
representadas en cuadros de tallas corresponden a las 
medidas anatomicas del usuario de la prenda. 
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1.13. MEDIDAS DE IDENTIFICACION DE 
PATRONAJE. 

Hasta ahora nos hemos limitado a definir las "medidas 
anatomicas", las cuales son medidas de identificacion de 
la persona y de la prenda, y son tomadas directamente del 
cuerpo. 

Tambien hemos visto que: 

- El semiperfmetro de pecho es la principal medida de 
identificacion del individuo y de las prendas de cuerpo. 

- El semipenmetro de cintura es la principal medida 
de identificacion de las prendas de pantalon y falda 

Pero si medimos una prenda o un patron en el nivel del 
pecho, veremos que en la mayoria de los casos, con 
excepcion de las prendas de tejido de punto, la medida 
resultante es mayor que las medidas de pecho, recibiendo 
el nombre de la medida base. Las medidas son tomadas 
sobre el patron prenda (no directamente sobre el cuerpo 
desnudo, en cuyo caso se denominan "medida 
anatomica"): 

- En el cuerpo en el nivel del pecho. 

- En el pantalon o falda en el nivel de las caderas. 

Esta medida resultante de la suma de los patrones de 
espalda y delantero se denomina "base total", e incluye 
los valores de: 

a. Cruce. 

b. Costura. 

c. Pinza. 

d. Desahogo. 

Y en el caso de la prenda terminada, la medida de la 
prenda terminada en el nivel del pecho y cadera se 
denomina "base neta", y es igual a la cadera o el pecho 
mas el desahogo solamente. 
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1.14. COMO IDENTIFICAR LOS PATRONES. 

1. Talla. 

2. Codigo de referenda. 

3. Fecha de realizadon. 

4. Numero de veces a trazar. 

5. Suma total de piezas. 

6. Hilo de genero. 

CUADRO DE TALLAS NORMALIZADO PARA ROPA 
FEMENINA 


Talla 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

INCREM 

(cm) 

Torax 

maximo 

40 

42 

44 

46 

48 

50 

2.0 

Cadera 

44 

46 

48 

50 

52 

54 

2.0 

Pecho 

38 

40 

42 

44 

46 

48 

2.0 

Cintura 

30 

32 

34 

36 

38 

40 

2.0 

Estatura 

total 

166 

168 

170 

172 

174 

174 

2.0 

Estatura 

7 a cervical 

146 

148 

150 

152 

154 

154 

2.0 

Talle 

43.8 

44.8 

45 

45.6 

46.2 

46.2 

0.6 

Cuello 

29.4 

30.7 

32 

33.3 

34.6 

35.9 

1.3 

Suelo- 

cintura 

102.2 

103. 

6 

105 

106.4 

107.8 

107.8 

1.4 

Brazo 

58.4 

59.2 

60 

60.8 

61.6 

61.6 

0.8 

Base 

44 

46 

48 

50 

52 

54 

2.0 


1.15. TEJIDOS Y PORCENTAJES DE 
DEFORMACION. 

TEJIDOS: De acuerdo con su formacion, los tejidos se 
clasifican en: 


- Tejido piano. 

- Tejido de punto. 

- No tejidos. 


Tejido piano: Es el entrelazamiento de varios hilos; es 
indeformable, o la deformacion es minima. Los tejidos 
pianos mas utilizados son: 
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- Satin. 

- Dacron 

- Popelinas 

- Estampadas. 

- Podesua. 

Tejido de punto: Es el entrelazamiento de un hilo sobre si 
mismo, tiene elasticidad de acuerdo con su composicion. 
Los tejidos mas utilizados son: 

- Singleneed. 

- Dobleneed. 

- Lycra, lycra-algodon. 

- Telas acanaladas. 

- Blondas. 

- Encajes elasticos. 

- Franelas. 

No tejidos: Estan formados por adherencia, como las 
entretelas, y carecen de elasticidad. 

1.16. DEFORMACION. 

Deformacion es el grado de elongacion o estiramiento de 
una tela, y puede ser tanto a la urdimbre como a la 
trama. 

La deformacion es mayor en la trama (tra) que en la 
urdimbre (urd). 

Para conocer la deformacion porcentual es necesario 
someter el tejido a una fuerza y seguir el siguiente 
procedimiento: 

+ Tomar una muestra de 10 X 10 cm 2 , la cual debe estar 
en reposo. 

+ Tomar la muestra entre los dedos indice y pulgar, 
estirarla (en la trama o en la urdimbre), y volver a 
medirla. 
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(Longitud inicial — Longitud final) 

%Deformacion =---:-:-x 100% 

Longitud inicial 


1.17. DENOMINACION DE LAS TALLAS PARA ROPA 
FEMENINA. 


TALLA 

BIKINI 

TOP 

6 

XS 

30 

8 

s 

32 

10 

M 

34 

12 

L 

36 

14 

XL 

38 

16 

SL 

40 


BIKINI 



Medidas: 

Cadera = 48.0 cm 
Altura de cadera = 7.0 cm. 

Deformacion porcentual de la Lycra: 

%D urd = 20% 

%D tra = 30% 

En las tablas, algunas operaciones matematicas son un 
poco mas elaboradas, por lo cual se realizaron 2 pasos para 
llegar al resultado definitivo. 
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Delantero y trasero. 


PUNTOS 

DESCRIPCION 

LYCRA 

1 

= Origen. 

1-2 

= Cadera / 2 

(24) X 70%/100% = 16.8 cm 

ly 2 

Escuadrar. 

1-3 

= Altura de cadera. 

(7.0) X 80%/100% = 5.6 cm 

2-4 

1-5 

= Cadera / 2 + 1 
cm 

(24 + 1) X 80%/100% = 20 cm 

2 - 2 ' 

= 0.5 cm 

(0.5) X 70%/100% = 0.3 cm 

1-6 

= 1.5 cm 

(1.5) X 80%/100% = 1.2 cm 

2-7 

= 2.5 cm 

(2.5) X 80%/100% = 2.0 cm 

5-8 

= 2.5 cm 

(2.5) X 70%/100% =1.7 cm 

9 

= ( 8 - 7 ) / 2 

(23.5) / 2 = 11.7 cm 

9 -x 

= 2.0 cm 

2 cm 

7 -X -8 

Unir con curva muy suave. 

2-2 

Unir con linea recta. 

2-6 

Unir con curva muy suave. 


El DELANTERO sale por: 1-5-8-X-7-2-1 
El TRASERO sale por: 6-5-8-9-7-2'-6 
Sale doble por: 6-5 
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TANGA 
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Variacion delantera. 

Trazar la base del Bikini Clasico, ubicando los puntos 13, 

10, 4, 3, 5 y 8. 


PUNTOS 

DESCRIPCION 

LYCRA 

10-U 

= 0.5 cm 

(0.5) X 70%/100% = 0.3 cm 

1-6 

= (10-4) / 3 + 1 

Paso #1: 

(9.2/3 + 1) = 4.1 

Paso #2: 

(4.1) X 70%/100% = 2.8 cm 

3-x 

= (13-3)/3 

(8.5/3) X 70%/100% = 2.0 cm 

U-S 

= 3.0 cm 

(3.0) X 70%/100% = 2.1 cm 

8-S 

Unir con curva. 

x-U 

Unir con curva suave. 

5-8 

= 2.5 cm 



Refuerzo. 


PUNTOS 

DESCRIPCION 

LYCRA 

5-R 

= (3-5) / 3 + 2.5 

Paso #1: 

(15.4) / 3 + 2.5 = 7.6 

Paso #2: 

(7.6) X 70%/100% = 5.3 cm 

8-Q 

= (3-5) / 3 

Paso #1: 

(15.4) / 3 = 5.1 

Paso #2: 

(5.1) X 70%/100% = 3.6 cm 

R-Q 

Unir con curva suave. 


Variacion trasera. 

Trazar la parte trasera del Bikini Clasico, ubicando los 
puntos K, I, B, C y H. 


PUNTOS 

DESCRIPCION 

LYCRA 

I-P 

= 10-U 

2.8 cm 

K-N 

= I-P - 1 

1.8 cm 

P-M 

= U-S = 3.0 cm 

3.0 cm 

N-P 

Unir con curva suave. 

H-M 

Unir con curva. 
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Refuerzo. 


PUNTOS 

DESCRIPCION 

LYCRA 

C-L 

= (B-C)/3 

Paso #1: 

(15.4) / 3 = 5.1 

Paso #2: 

(5.1) X 70%/100% = 3.6 cm 

H-J 

= 4 cm 

(4.0) X 70%/100% = 2.8 

L-J 

Unir con curva suave. 


DELANTERO Y TRASERO 




2 . E cm cehtxo o« iotifieaoMii 
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TANGA ALTA 



Delantero y trasero. 


PUNTOS 

DESCRIPCION 

LYCRA 

1 

= Punto de Origen. 

1-2 

= Medida de 

Cadera. 


1, 2 

Escuadrar. 

2-3 

= Cadera / 2 


3-4 

= Medida del 
refuerzo. 

= 17 cm 


1-5 

= Cadera / 2 + 8 


5, 3,4 

Escuadrar. 

3-6 

= 3.5 cm 


5-7 

= 2.5 cm * 


7 

Escuadrar. 

7-8 

= 1.0 cm 


5-8 

Unir con curva suave. 

4-9 

= 5-7 


9 

Escuadrar. 

9-10 

= 1.0 cm 


10-4 

Unir con curva suave. 

2-11 

= 16 cm (segun 
diseno) 



2 4 
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11 

Escuadrar. 

11-12 

= Ancho de costado. 

= 3.0 cm 


12 

Escuadrar (para localizar el punto 13). 

10-6-12 

Unir con curva. 

11-14 

= 4.75 cm 


14-12 

Unir con recta. 

3-15 

= 1.0 cm 


15-6 

Unir con curva suave. 

12-16 

= 14 cm (segun 
diseno) 


8-16 

Unir con curva. 


* Originalmente decfa "8.0 cm". 



NOTAS: 

+ El refuerzo esta conformado por los puntos 15, 6, 10 y 

4. 

+ La franja delimitada por los puntos 1, 11, 12 y 13 puede 
ser elastico u otro tipo de tejido. 
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HISTORIA 

a) El ATOM y el BIKINI 



Micheline Bernardini. 


El disenador trances Jacques Heim (1899-1967), quien 
tenia una tienda de playa en la Riviera francesa de Cannes, 
introdujo un diseno minimalista de 2 piezas, en Mayo de 
1946, al cual llamo "Atomo" (o "Atom"), ya que esta es la 
particula mas pequena que existe. Para promocionar su 
diseno, Heim contrato aviones especiales para que 
escribieran en el cielo la palabra "Atomo". 
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Al mismo tiempo, Louis Reard (1897-1984), un ingeniero 
mecanico automotriz de Francia, se encargaba de un 
negocio de lencena cerca de Les Foiles Bergeres en Pans. 
Reard noto que las mujeres en la playa de St. Tropez se 
doblaban las orillas de sus trajes para lograr un mejor 
bronceado, por lo que se inspiro para disenar un modelo 
aun mas minimalista, el "Bikini". Reard diseno el Bikini 
usando un patron de periodico, y por primera vez se 
enseno el ombligo. Cuando Reard quiso que modelos 
usaran su diseno, ninguna queria, por lo que contrato a una 
bailarina nudista llamada Micheline Bernardini del Casino de 
Paris. 

Reard introdujo su diseno a los medio y al publico el 5 de 
julio de 1946 en Paris en la Piscina Molitos, una alberca 
publica. Reard tuvo una rueda de prensa que impresiono a 
todo el publico por el hecho de descubrir el ombligo. 

El diseno de Heim, el "Atom", fue el primero en usarse en 
la playa, pero el nombre "Bikini", dado por Reard, se 
quedo en el publico. Reard recibio mas de 50,000 cartas 
de sus fans, e incluso inicio una campana que convencia al 
publico de que usar un traje de bano de 2 piezas no es algo 
vulgar. 
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b) La TANGA o COLALESS 

El origen de la Tanga no se conoce con exactitud, sin 
embargo se piensa que el termino viene del lago 
Tanganica, perteneciente a la Republica de Africa Oriental. 
Tanganica era el unico lugar donde las mujeres hacian uso 
de esta prenda que es muy similar a las actuales Tangas. 

Las Tangas son vistas como un perfecto simbolo de 
sensualidad y seduccion, y pueden cautivar a ese 
acompanante y llevarlo a un mundo de imaginacion. 

Se dice que en America, el uso de las Tangas comenzo en 
alguna isla de Chile. Sin embargo, el auge de la Tanga 
inicio en el ano 1974, la cual fue redisenada por el genoves 
Carlos Ficcardi en Brasil, quien la dio a conocer al mundo. 
Posteriormente, la Tanga fue comercializada por Rudi 
Gernreich (1922-1985), el mismo disenador que creo el 
Trikini y el Monokini. 

Las Tangas son prendas muy bonitas y sensuales, pero su 
uso constante requiere de una especial higiene. 

El uso de las Tangas fue cuestionado luego de los anos 
40's, debido a la prohibicion hecha por puritanos en los 
Estados Unidos, donde a las bailarinas no se les permitia 
mostrar sus partes intimas. Desde entonces comenzaron a 
emplearse las bragas, las cuales tenian cierta esencia 
sexual al momento de realizar los bailes eroticos, ya que 
las bragas podian dejar las nalgas al descubierto; y para los 
senos, las bailarinas solo colocaban objetos para tapar los 
pezones, como eran pompones y bolas que se adherian a 
ellos. 

La Tanga ha tenido tanta popularidad que se han realizado 
3 peliculas en su honor, estas son "Whale Tail I", "Whale 
Tail II" y "Whale Tail III". Estas 3 peliculas fueron 
dirigidas por Mike Metropolis. 
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Son muchos los tipos y los modelos de Tangas que en la 
actualidad pueden apreciarse. La Tanga mas costosa Neva 
una decoracion de 518 diamantes de 30 quilates, y tiene un 
costo que asciende los 77,000 euros. Otros modelos de 
Tanga muy reconocidos son las Tangas de cordon grueso, 
las de forma de triangulo, las de hilo, etc. 

Tipos de Tangas 

l)Tanga Tradicional. 

Esta Tanga cubre perfectamente el pubis, y en la parte de 
atras Neva una tira ancha que llega en disminucion a la 
parte inferior, quedando una tira de no mas de 1 pulgada 
de ancho que se desliza entre los gluteos. 



2)Tanga de Hilo. 

Esta Tanga es muy facil de distinguir porque a diferencia de 
la Tanga normal posee una tira elastica muy delgada en la 
parte trasera, la cual no rebasa los 0.5 cm de ancho; y en 
la parte delantera se muestra una tela delgada en forma 
triangular. 
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Esta Tanga tambien suele conocerse con el nombre de hilo 
dental, y es perfecta para aquellas mujeres que se sienten 
muy incomodas al cubrir sus partes. Estas Tangas son muy 
comodas y hacen sentir a las chicas que estan 
completamente desnudas. 



3)Tangas para caderas anchas. 

Se trata de unas Tangas de talle alto que son 
recomendables para las chicas con cuerpo de campana, con 
caderas muy anchas. Estas Tangas logran disimular el 
tamano de las caderas, aportando esteticismo al cuerpo y 
estilizando las piernas. 
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4)Tanga Brasilena. 


Esta Tanga tiene un diseno que unifica la Tanga tradicional 
y las bragas normales. La Tanga brasilena utiliza tela que 
cubre la mitad superior de los gluteos, quedando 
completamente expuesta la parte inferior de los mismos. En 
la parte delantera, la Tanga cubre perfectamente la zona 
genital. Y en la cintura, la Tanga tiene un tira ancha que 
une ambas partes. 



5)Tanga Diabolo. 

Esta Tanga es adecuada para mujeres que tienen curvas 
bien definidas y se caracteriza por sus tonos obscuros 
(mayormente azul marino y negro), asi como por el uso de 
colores muy claros (como es el caso del bianco, el cual 
logra acentuar mas y estilizar las caderas). De estas Tangas 
hay varios modelos segun el tiro, siendo la mas popular la 
Tanga de tiro alto. 
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6)Tangas Negras. 

Estos tipos de Tangas son muy recomendadas para mujeres 
altas que carecen de curvas. Estas Tangas tiene un corte 
bajo en "V" que realza la figura femenina, marcando 
pronunciadamente las caderas, consiguiendo asi una mayor 
curvatura visual en la mujer. 



7)Tanga Culotte. 

Esta Tanga es adecuada para mujeres muy altas y con 
curvas, y aumenta los atributos de la mujer. Esta Tanga es 
fabricadas por la reconocida marca Victoria's Secret. 
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dPor que las mujeres usan Tangas? 

Para empezar, ellas usan Tanga porque esta prenda es muy 
comoda, y por cuestiones de moda y estetica: Si una chica 
se pone un pantalon pitillo (entubado, entallado) ajustado, 
las costuras de la braguita se marcan en la tela del 
pantalon, y este efecto puede desagradar a algunas chicas. 
Ademas, las Tanguitas son muy excitantes en la intimidad, 
y hay chicas que no se las quitan durante el acto intimo. 

La Tanga es una prenda de vestir que presenta un talle 
bajo en la parte delantera, y por detras deja totalmente al 
descubierto los gluteos o nalgas. Todas las mujeres tienen 
el conocimiento o utilizan este tipo de prendas, la cual es lo 
ideal para atraer a ese chico especial. 
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